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РАДИОКУРЬЕР 


ПЛОСКИЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
ЭКРАН 


На международной выстав- 
ке “СвВП` Нотв” в Ганновере 
(1996 г.) фирма РИйрз$ впер- 
вые продемонстрировала 
большой плоский телевизион- 
ный экран “Ра! ТУ”. Его осно- 
ву составляет плазменная 
дисплейная панвль — ПДП с 
диагональю экрана 42 дюйма 
(1070 мм) и глубиной не бо- 
лее 100 мм, которая может 
быть свободно размещена на 
любой горизонтальной и вер- 
тикальной плоскости. 

Представители фирмы объ- 
явили о поступлении в прода- 
жу серийных образцов “Ра 
ТУ\У” уже в первой половине 
1997 г. Предполагаемая роз- 
ничная стоимость изделия — 
13 000 долларов. Ожидается, 
что “Аа! ТУ” получит широкое 
признание в сфере большого 
бизнеса для мультимедийных 
телевизионных систем и улю- 
бителей “домашнего театра”. 

“Нат ТУ” позволит иметь 
изображение кинематографи- 
ческого качества, может рабо- 
тать с приемниками любых 
стандартов, в том числе и РАЁ 
р!и$. “Ра! ТУ” может найти 
применение в системах муль- 
тимедийных персональных 
компьютеров. Технология 
ПДП позволяет реализовать 
угол обзора до 160 °, что важ- 
но для больших аудиторий. 
“Ра: ТУ” имеет встроенные 
громкоговорители, позволяю- 
щие создать систему объем- 
ного звучания. 

Отметим, что на пути реше- 
ния проблем больших экранов 
фирма РИЙзи (Япония) в 1996 г. 
предложила первую в мире 
цветную панель ПДП разме- 
ром 21 дюйм и развернула 
работы по созданию экранов 
больших размвров. Свое но- 
вое изделие она предложит на 
австралийский рынок в 1997 г. 
Размеры ПДП этой фирмы — 
1040х640 мм (размеры изо- 
бражения 920х518 мм), глуби- 
на панели — 150 мм, масса — 
35 кг. ПДП обеспечивает чет- 
кое цветное изображение 
даже на краях зоны обзора в 
пределах 160 угловых граду- 





сов, формат изображения 
16:9, диапазон контрастности 
— 70:1, яркость сввчвния — 
150...300 кд/м. Потребляемая 
мощность — 450 Вт. 

Как стало известно из пос- 
ледних сообщений, названные 
фирмы объединили свои уси- 
лия для быстрейшей разра- 
ботки телввизора будущего и 
его продвижения на рынках 
всех континентов. Телевизор 
будет комплектоваться высо- 
кокачественной Н!-Р! аудио- 
системой, что позволит со- 
здать дома настоящий кино- 
театр. Электроника и питание 
телевизора находятся в от- 
дельном блоке и могут рас- 
полагаться в нескольких мет- 
рах от экранной панели, со- 
единяясь с ней парой кабе- 
лей. Телевизор способен при- 
нимать телевизионный сигнал 
по системам РАЦ, РАЦриз, Зе- 
сат и МТ$ЗС. Кроме того, он 
обеспечивает полное разре- 
шение УСА при работе в ка- 
честве дисплея с персональ- 
ным компьютером. 


“Еестогс$ Аизгайа” 
“Телевестник” 


ПЬЕЗОКЕРАМИ- 
ЧЕСКИЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ 


Фирма РИийрз Сотропеп 
разработала новую техноло- 
гию изготовления пьезокера- 
мических трансформаторов. 
Они позволяют создавать 
чрезвычайно малогабаритныв 
и надежные преобразователи 
напряжения без наведения 
каких-либо магнитных полей. 

В новых трансформаторах 
первичная сторона пьезокера- 
мической пластины возбужда- 
ется на частоте резонанса ее 
механических колебаний с 
помощью напряжения прямо- 
угольной формы. На вторич- 
ной стороне пластины при 
этом возникает синусоидаль- 
ное напряжение гораздо боль- 
шей амплитуды (с малым с0- 
держанием гармоник). Козф- 
фициент трансформации и, 
следовательно, вторичное на- 
пряжение зависят от свойств 
применяемого пьезокерами- 
ческого материала, вго разме- 
ров, а также от параметров 


подключаемых к нему элек- 
тронных устройств. 

Один из первых лаборатор- 
ных образцов аналогичного 
трансформатора был предна- 
значен для подсветки люми- 
несцирующей поверхности 
циферблата наручных часов. 
Он преобразовывал напряже- 
ние 1,5 В от гальванического 
элемента в напряжение 160 
В (на холостом ходу). 

В настоящее время пьезо- 
керамические преобразовате- 
ли разрабатываются для под- 
светки жидкокристаллических 
телевизионных экранов. Воз- 
можно использование для 
миниатюрных люминесцент- 
ных ламп, устройств злек- 
тронного зажигания в автомо- 
билях ит. п. 


“Падю-Ретзевеп-Нескопс” 


ЦЕННАЯ 
ИНИЦИАТИВА МСС 


Московская сотовая сеть 
начала масштабную програм- 
му телефонизации Москов- 
ской области, в соответствии 
с которой до конца 1997 г. 
предусматривается установка 
8000 аппаратов фиксирован- 
ной сотовой связи, на что бу- 
дет затрачено более 1 млн 
долларов. Телефонизация 
осуществляется за счет соб- 
ственной номерной емкости 
МСС. Фиксированный стаци- 
онарный сотовый телефон, 
устанавливаемый в квартире 
или на даче, имеет свой соб- 
ственный номер. 

Пользователю фиксирован- 
ной сотовой связи доступны 
все услуги, которыми может 
пользоваться владелец мо- 
бильного телефона МСС. 

Приобретение фиксирован- 
ного номера у МСС обойдет- 
ся подмосковному абоненту 
существенно дешевле, чем 
внеочередная установка теле- 
фона на местной АТС (тем 
более, если он является або- 
нентом МСС). 


ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
“ГОРИЗОНТА” 


Известное минское произ- 
водственное объединение 
“Горизонт” выпустило первую 
партию современных телеви- 
зоров шестого поколения но- 
вой модификации. По оценке 
специалистов, они по дизай- 
ну и техническим характерис- 
тикам нисколько не уступают 
лучшим зарубежным образ- 
цам, но значительно дешевле 
и пользуются большим спро- 
сом на рынке. 

Возрождение “Горизонта” 
началось с получения большо- 
го кредита и существенных 
нвлоговых льгот. Предприятие 
практически на 100 % обно- 
вило ассортимент выпускае- 
мой продукции. 

Сейчас “Горизонт” ежеме- 
сячно выпускает около 20 тыс. 


телевизоров, а к концу 1997 г. 
здесь планируют увеличить 
объемы производства еще в 
2,5 раза. Кроме того, летом 
текущего года объединение 
совместне с одной из япон- 
ских компаний начнет выпуск 
современных видеоплейеров, 
видеомагнитофонов, а затем 
и аудиоаппаратуры. 


“Инженерная газета 


УСПЕШНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 


Международная группа ЕЕТ, 
в которую входят фирмы РЕТ 
Еесногис$ Согр. (США) и ЕЕТ 
Ееснопс$ ЦО. (Англия), уже 
использует услуги предпри- 
ятия “Элекс” (г. Александров, 
Моск. обл.) в качестве “крем- 
ниевого завода” для выпуска 
запатентованных американ- 
ской стороной ИС. 

На заводе освоены техно- 
логии изготовления КМОП ИС 
с топологическими нормами 
2,5 и 3-мкм и биполярных ИС 
с дорожками шириной 4 мкм, 
производство которых на на- 
званных иностранных фирмах 
сокращается. Стоимость алек- 
сандровских изделий в два 
раза ниже, чем у выпускаемых 
на Западе. 

Одна из первых совместных 
работ — освоение производ- 
ства матриц транзисторов, 
включенных по схеме Дарлинг- 
тона, спрос на которые на За- 
паде превышает предложение 
(их поставляют только фирмы 
$@5-ТПотзоп и Техаз ш®ги- 
пет). Российский завод дав- 
но выпускает такие приборы, 
а на Западе об зтом никто 
даже не знал. 

В дальнейшем предполага- 
ется освоить производство 
датчиков момента вращения и 
ИС управления ими, которые 
широко применяются в авто- 
мобильных двигателях, на бу- 
рильных установках и др. 


„ 


“Электроника”: Наука, 
Технология, Бизнес” 


СИСТЕМА 
СТАЗЗТНОМ 


Корпорация Зопу объявила 
о выпуске системы Неад- 
Моит-[СО-Сизру, названной 
Саззтоп. Это устройство дает 
возможность воспроизводить 
движущиеся изображения, не 
создавая помех окружающим. 
СИаззмоп содержит два 0,7- 
дюймовых дисплея с разре- 
шением по 180 тыс. точек каж- 
дый. Они объединены в лег- 
кую и компактную систему 
воспроизведения изображе- 
ний с видеомагнитофонов или 
видеопроигрывателей СО. 
Динамический диапазон сис- 
темы соответствует парамет- 
рам 52-дюймового экрана, 
находящегося на расстоянии 
двух метров от зрителя. В 
комплект оборудования вхо- 





дят головные телефоны, до- 
полняющие воспроизведение 
изображения стереозвуком. 
Сазгоп имеет автономное 
питание от литиево-ионного 
аккумулятора с циклом непре- 
рывной работы 2 ч 20 мин. 
Система защищена от не- 
санкционироаанного доступа 
трехзначным кодом, который 
вводится при каждом включе- 
нии устройства. Фирма предуп- 
реждает, что достигаемый при 
воспроизведении остросю- 
жетных кадров эффект на- 
столько эмоционален, что не 
рекомендует пользоваться из- 
делием детям моложе 15 лет. 


” 


“Телевестник 


1МТЕЁ В РОССИИ 


Пока рано говорить о ли- 
дерстве российского рынка по 
объемам поставок продукции 
ие! Согрогайоп, но именно 
этот рынок компания считает 
наиболее перспективным, что 
подтверждается данными раз- 
личных аналитических служб. 

Так, по оценкам Щегпанопа! 
Рафа Согрогайоп, в 1995 г. по 
сравнению с 1994 г. объем 
продаж ПК в России вырос на 
35% (и это в довольно небла- 
гоприятной политической и 
экономической ситуации!). Ре- 
зультаты 1996 г. еще не подве- 
дены,но и в этом году по пред- 
варительным данным ожидает- 
ся увеличение объемов поста- 
вок еще на 25...26%, а в 1997 — 
2000 гг. — на 17,5%. Приве- 
денные цифры совпадают с 
прогнозами другой исследова- 
тельской компании Ваадиезт 
(соответственно 40, 27 и 18%). 

Российский рынок ПК по 
уровню внедрения новейших 
технологий не уступает евро- 
пейскому. Еще четыре года 
назад разрыв между Россией 
и Западной Европой составлял 
не менее двух лет. Теперь си- 
туация изменилась. Согласно 
опросу, проведенному ВЦИОМ 
по заказу 11|, трое из каждых 
четырех опрошенных менед- 
жеров заявили о своей готов- 
ности приобрести новый ПК в 
течение первых 12 месяцев 
после его выпуска (аналогич- 





ные цифры в других европей- 
ских странах значительно ниже 
— в Германии, к примеру, так 
ответило 50% респондентов). 
В 1995 г. наиболее популяр- 
ной оказалась модель 486 ОХ2 
(45%), а на системы Репёит 
пришлось лишь 20%. Но уже в 
следующем году доля процес- 
соров Репвит в общем объе- 
ме поставок (и продаже) до- 
стигла 72%. 


” 


“Модус 


ВОСТОК — ЗАПАД. 
ПЕРЕГОВОРЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 


Моюгоа продолжила пере- 
говоры с минским объедине- 
нием “Интеграл” о совместной 
деятельности. В настоящее 
время на предприятии обра- 
батываются пластины диамет- 
ром 150 мм по КМОП техно- 
логии с топологическими нор- 
мами 1 мкм. В бывшем СССР 
“Интеграл” был основным по- 
ставщиком цифровых КМОП 
ИС, но сейчас большую часть 
выпуска представляют собой 
аналоговые микросхемы для 
телевизионной, видес- и ау- 
диоаппаратуры. Более 90% 
изделий поставляется за гра- 
ницу, главным образом в 
страны Юго-Восточной Азии. 

О планах создания совмест- 
ного предприятия с компа- 
нией Мотогоа говорилось на 
очередном форуме “Электро- 
ника, Запад/Восток", которые 
проводит ежегодно в Москве 
консультативная фирма Ри- 
тиге Нопгоп$. Однако руково- 
дители многих российских 
фирм-производителей полу- 
проводниковых приборов, в 
частности, “Ангстрем”, “Мик- 
рон" (г. Зеленоград), “Элек- 
троника” (г. Воронеж) и др., 
высказывали неудовлетворен- 
ность сложившимися с запад- 
ными компаниями взаимоотно- 
шениями — между потенциаль- 
ными партнерами ведется мно- 
жество переговоров, но надежд 
на получение зарубежных ин- 
вестиций по-прежнему мало. 


"Несготс 
Епдтееппо Птез” 
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ВИДЕОПРОЦЕССОР ТРАЗЗ62А 
В СОВРЕМЕННЫХ 


ТЕЛЕВИЗОРАХ 


Б. ХОХЛОВ, г. Москва 
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Во многих зарубежных и отечественных современных цвет- 
ных телевизорах для обработки телевизионного и звукового 
сигналов использована микросхема ТРАЗ362А. Она также 
обеспечивает формирование импульсов для работы кадровой 
и строчной разверток. Следовательно, видеопроцессор содер- 
жит все основные малосигнальные цепи телевизора. О рабо- 
те этой микросхемы и рассказано в публикуемой статье. 


Видеопроцессор ТОА8362А, выпускае- 
мый фирмой РНШР$, содержит усили- 
тели промежуточной частоты изображе- 
ния (УПЧИ) и звука (УПЧЗ), селекторы 
синхроимпульсов и предварительные 
каскады разверток, демодуляторы сиг- 
налов НТСЦ и (совместно с микросхе- 
мой ТОА4661) ПАЛ, матрицу сигналов В, 
С, В, устройство автоматического балан- 
са темновых токов, оперативные регу- 
ляторы громкости, яркости, контрастнос- 
ти и насыщенности. Дополнительная к 
видеопроцессору микросхема ТОА8395 
обеспечивает также демодуляцию сиг- 
налов СЕКАМ. В первоначальной моди- 
фикации однокристального телевизион- 
ного видеопроцессора ТОА8362 нет уст- 
ройства автоматического баланса тем- 
новых токов, однако канал яркости име- 
ет корректор четкости. 


ПАБ 


КСЕЛектору 47 
каналов 


Отт 


На ЭСАЕТ 


Рис. 1 


Технические характеристики 


Напряжение питания, В.......... 8+10 % 
Потребляемый ток, мА............... 80 
Чувствительность по входу 

УПЧИ, мкВ, менее.............. 100 
Диапазон АРУ, дБ, более............. 64 
Амплитуда ПЦТС на выводе 7, В...... 4,8 


Размах входного цветоразност- 
ного сигнала, В: 
В У(вывод 29)................ 1,05 
В-\ (вывод 28).............. 1,35 
Размах выходного цветоразност- 
ного сигнала, В: 
В. У (вывод: 30) 0,525 
В-У\ (вывод 31).............. 0,675 
Размах выходных сигналов В, @ 


ие 4 


Пределы изменения управляю- 
щих напряжений оперативных 
регулировок, В.................- 0...5 


О И 





В настоящее время в фирме РНИР$ 
разработана целая серия однокристаль- 
ных телевизионных видеопроцессоров. 
Это микросхемы ТОА8374/75/76/77. В от- 
личие от ТОА8362А, управление в них 
происходит по цифровой шине РС и 
улучшен ряд параметров. Однако и в те- 
левизорах с микросхемой ТОА8362А по- 
лучается достаточно хорошее качество 
цветного изображения и сокращено чис- 
ло деталей. Поэтому она широко исполь- 
зуется в западноевропейских телевизо- 
рах с диагональю экрана от 14 до 21 
дюймов и более. 

Микросхему ТОА8З362А выпускают в 
корпусе 50Т247, имеющем 52 вывода. 

Назначение выводов видеопроцессо- 
ра ТОА8З62А (в скобках — для ТОАВЗ62): 
1 — нерегулируемый выход сигнала зву- 
ка на разъем ЭСАНТ, переключение по- 
лярности модуляции: при Ч1>7 В — ре- 
жим положительной модуляции; 2, 3 — 
образцовый контур; 4 — выход сигнала 
опознавания системы цветного телеви- 
дения; 5 — вход звукового сигнала/ре- 
гулировка громкости; 6 — вход внешне- 
го звукового сигнала; 7 — выход демо- 
дулятора видеосигнала; 8, 12, 48, 51, 52 
— развязывающие конденсаторы; 9 — 
выход напряжения АПЧГ; 10 — напряже- 
ние питания +8 В; 11 — корпус; 13 — 
вход внутреннего ПЦТС; 14 — вход на- 
пряжения АББ (корректор четкости); 15 
— вход внешнего ПЦТС или сигнала $- 
УН$-\; 16 — вход сигнала $-УН$-С /вы- 
бор источника сигнала; 17 — регулировка 
яркости; 18 — выход В; 19 — выход С; 
20 — выход В; 21 — вход импульсов 
фастбланка; 22 — вход В; 23 — вход С; 
24 — вход В; 25 — регулировка контраст- 
ности; 26 — регулировка насыщеннос- 
ти/цветовая синхронизация; 27 — регу- 





7.7170 
эбик. 
я сиенела 
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лировка цветового тона/выход сигнала 
цветности СЕКАМ; 28 — вход В-\; 29 — 
вход В-\; 30 — выход В-\; 31 — выход 
В-\У; 32 — образцовый сигнал частотой 
4,43 МГц для системы СЕКАМ; 33 — 
внешний ФНЧ системы ФАПЧ вспышки; 
34 — кварцевый резонатор частоты 3,58 
МГц; 35 — кварцевый резонатор часто- 
ты 4,43 МГц; 36 — вход запуска; 37 — 
выход сигнала на каскады строчной раз- 
вертки; 38 — вход цепи обратной связи/ 
выход импульсов $55С; 39 — регулиров- 
ка фазы; 40 — ФНЧ ФАПЧТ; 41 — корпус 
(цепь кадровой обратной связи); 42 — 
цепь кадровой обратной связи (кадро- 
вый генератор пилы); 43 — кадровый ге- 
нератор пилы (выход на кадровую раз- 
вертку); 44 — выход на кадровую раз- 
вертку (АПЧГ); 45, 46 — вход УПЧИ; 47 
— выход напряжения АРУ на селектор 
каналов; 49 — подстройка порога сра- 
батывания цепи АРУ селектора каналов; 
50 — выход сигнала звука. 

Рассмотрим основные узлы, входящие 
в состав микросхемы ТОА8362А. На рис. 
1 изображена структурная схема УПЧИ и 
УПЧЗ. Сигнал ПЧ с выхода селектора ка- 
налов через фильтр поверхностных волн 
ПАВ и выводы 45, 46 поступает на УПЧИ. 
Он охвачен цепью АРУ и обеспечивает 
чувствительность телевизора 70 мкВ. 

Для демодуляции сигнала применен 
квазисинхронный детектор. Несущая изо- 
бражения выделяется внешним контуром, 
подключенным к выводам 2 и 3. Ограни- 
читель устраняет амплитудную модуля- 
цию. Детектирование происходит при 
умножении несущей на сигнал. Исполь- 
зование ограничителя повышает линей- 


ность и уменьшает дифференциально- 
фазовые искажения. 

Демодулированный сигнал выходит из 
микросхемы через вывод 7. Внутри нее 
он проходит пиковый детектор и управ- 
ляет по входу АРУ коэффициентом пере- 
дачи УПЧИ. Через дополнительный ком- 
паратор и вывод 47 напряжение АРУ по- 
ступает на селектор каналов. На второй 
вход этого компаратора через вывод 49 
подается напряжение с внешнего пере- 
менного резистора, определяющее по- 
рог срабатывания системы АРУ. 

Для получения напряжения АПЧГ вклю- 
чен второй перемножитель. На его пер- 
вый вход приходит несущая с внешнего 
контура, а на второй — сигнал, прошед- 
ший дополнительный фазовращатель на 
90°. При точной настройке на станцию 
напряжение на выходе устройства АПЧГ 
(вывод 9 микросхемы) равно примерно 
4 В. При уменьшении частоты входного 
сигнала это напряжение увеличивается, 
при повышении частоты — уменьшается. 

Специальное устройство в микросхе- 
ме вырабатывает сигнал опознавания 
станции (СОС), который выходит через 


ее вывод 4. При настройке на станцию 
напряжение на выводе увеличивается до 
8 (сигнал ПАЛ) или до 6 (сигнал НТСЦ) 
В. Если настройки нет, напряжение на 
нем снижается до нуля. При этом закры- 
вается канал звука, что предотвращает 
появление звуковых помех (режим пще). 
Сигнал СОС поступает на процессор уп- 
равления телевизором и служит для оп- 
ределения момента грубой настройки на 
станцию. 

Демодулированный ПЦТС с вывода 7 
видеопроцессора проходит через кера- 
мические режекторные фильтры звука на 
вход декодера, а через полосовые фильт- 
ры — на вход УПЧЗ (вывод 5 микросхе- 
мы). Канал звука содержит фильтр верх- 
них частот (ФВЧ), амплитудный ограни- 
читель (АО), частотный детектор (ЧД) в 
виде системы ФАПЧ, фильтр нижних час- 
тот (ФНЧ), ключ, управляемый сигналом 
СОС и обеспечивающий функцию пище, 
электронный коммутатор (ЭК), позволяю- 
щий вводить внешний звуковой сигнал, 
приходящий на вывод 6, и регулятор 
громкости, управляемый изменением по- 
стоянного напряжения на выводе 5, ко- 
торое через ФНЧ и логарифматор воз- 
действует на регулятор. 

Нерегулируемый звуковой сигнал с 
выхода ключа тще через вывод 1 посту- 
пает на разъем ЗСАНТ. К этому же выво- 
ду подключен корректирующий конден- 
сатор. Управление коммутатором ЭК 
обеспечивается через элемент ИЛИ уве- 
личением постоянного напряжения на 
выводе 16 микросхемы до значений бо- 
лее трех вольт. Если внешнее напряже- 
ние на выводе 1 увеличить до 7 В, ви- 
деопроцессор переключится в режим 
демодуляции телевизионного сигнала с 
положительной модуляцией (стандарт |. 
При этом коммутатор ЭК переводится в 
режим внешнего звукового сигнала. 

В видеотракте микросхемы может 
обрабатываться как ПЦТС с выхода ра- 
диоканала (внутренний сигнал), так и 
внешний сигнал, например с видеомаг- 
нитофона. Внутренний ПЦТС приходит на 
вывод 13 видеопроцессора (рис. 2), а 
внешний — на вывод 15. Выбор режима 
обеспечивается коммутатором КЛ, кото- 
рый управляется блоком управления (БУ). 

Внешними могут быть также раздель- 
ные сигналы яркости и цветности с вы- 
ходов видеомагнитофона $-УН$. В таком 
случае компонента яркости $-МН$-У по- 
ступает на вывод 15, а компонента цвет- 
ности 5-УН$-С — на вывод 16. Для вы- 
бора сигнала, подаваемого в канал цвет- 
ности, служит коммутатор К2, управляе- 
мый тем же БУ. Для управления режи- 
мом коммутации служит постоянное на- 
пряжение на выводе 16. БУ управляет 
также режимом работы последующих 
фильтров, в частности режекторного. 
Алгоритм коммутации указан в таблице. 

В микросхеме применены гираторные 





Напряжение на выводе 16 — внутр. 
или внешн. (сигналы) 








Меньше 0,5 В — внутр. (внутр. сигналы) 





В пределах от 3 до 5 В — внешн. 
(внешний 5-УН$) 








Более 7,5 В — внешн. (внешн. ПЦТС) 


Е 
Внутр. | Внешний $-МН$-С Режект. 
ПЦТС | ПЦТС/У фильтр 
Вкл. Выкл. Выкл. Вкл. 
Выкл. Вкл. Вкл. Выкл. 
Выкл. Вкл. | Выкл. Вкл. 
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ПОСЫЩЕНИОСТЬ 
Рис. 3 


режекторный и полосовой фильтры. В 
интервалах гашения полей они калибру- 
ются подачей на них сигнала цветовой 
поднесущей с декодера. Напряжение 
подстройки запоминается конденсато- 
ром, подключенным к выводу 12. Режим 
калибровки обеспечивается ключами КЗ 
и К4. После режекторного фильтра вклю- 
чена гираторная линия задержки (ЛЗ). 
Сигнал яркости с ее выхода приходит на 
матрицу В, С, В. Выведение яркостного 
сигнала наружу в видеопроцессоре не 
предусмотрено. 

С выхода коммутатора К1 (рис. 2) ПЦТС 
подан также на входы строчного и кад- 
рового синхроселекторов (СС и СК). Вы- 
деленные строчным селектором синхро- 
импульсы поступают на первую систему 
ФАПЧ, содержащую генератор, управляе- 
мый напряжением (ГУН), фазовый детек- 
тор ФД] и внешний ФНЧ, подключенный 
к выводу 40 микросхемы. Частота ГУН 
калибруется сравнением с частотой квар- 
цевого резонатора в декодере. Сигнал 
ошибки обеспечивает подстройку началь- 
ной частоты ГУН. Калибровка происхо- 
дит во время запуска ГУН и в случаях 
сбоя синхроселектора при смене источ- 
ника видеосигнала. 

В нормальном режиме система ФАПЧ1 
управляется строчными синхроимпульса- 
ми. Сигнал ошибки создает ток через 
вывод 40. При этом происходит под- 
стройка частоты и фазы ГУН так, что син- 
хроимпульс оказывается расположенным 
симметрично по отношению к генериру- 
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емому сигналу. Микросхема содержит 
специальный детектор, который измеряет 
уровень шума в синхросигнале и соот- 
ветственно ему изменяет постоянную 
времени системы ФАПЧ1. 

Вторая система ФАПЧ сравнивает 
Фазы входного видеосигнала и импуль- 
сов строчной развертки. Строчные им- 
пульсы, управляющие выходным каска- 
дом строчной развертки, снимаются с 
вывода 37. Импульсы обратной связи со 
строчного трансформатора поданы на 
вывод 38. С него же снимают формируе- 
мый в микросхеме сигнал 55С. Подстро- 
ечный резистор, подключенный к выво- 
ду 39, позволяет в некоторых пределах 
смещать изображение по горизонтали 
(регулятор фазы). 

Кадровые синхроимпульсы выделяют- 
ся отдельным селектором СК. Кадровые 
запускающие импульсы получаются в 
делителе ДЕЛ частоты сигнала строчно- 
го ГУН. Делитель синхронизуется кадро- 
выми синхроимпульсами. Он имеет два 
режима работы: с широкой полосой за- 
хвата (при запуске системы) и нормаль- 
ный режим с узкой полосой захвата. 
Синхронизация обеспечивается для син- 
хроимлульсов с частотой от 45 до 64 Гц, 
т. е. как для стандартов ПАЛ/СЕКАМ, так 
и для НТСЦ. 

Запускающие импульсы поступают на 
генератор пилы (ГП). Чтобы пилообраз- 
ный сигнал был линейным, конденсатор, 
подключенный к выводу 43, заряжается 
через высокоомный резистор, соединен- 


ный с источником напряжения 25...30 В. 
В интервалах обратного хода конденса- 
тор разряжается генератором пилы. 

Пилообразный сигнал через усилитель 
и вывод 44 микросхемы проходит на кас- 
кады кадровой развертки. На вывод 42 
приходит сигнал обратной связи, линеа- 
ризующий форму тока в кадровых откло- 
няющих катушках. Предусмотрено также 
закрывание видеотракта при нарушении 
работы кадровой развертки, что предот- 
вращает прожог кинескопа. 

Специальное запускающее устройство 
обеспечивает возможность включения 
строчной развертки с малым потребле- 
нием тока от источника питания (вклю- 
чение из ждущего режима). Для зтого на 
вывод 36 микросхемы подают напряже- 
ние +8 В. Когда напряжение на выводе 
превышает порог 5,8 В, начинавт рабо- 
тать строчная развертка. Потребление 
тока по выводу 36 равно всего 6,5 мА. 

На рис. 3 показана структурная схема 
декодера и видеотракта микросхемы. 
Сигнал цветности Ц; с выхода полосо- 
вого фильтра поступает на генератор 
образцовой поднесущей в виде системы 
ФАПЧ, которая управляется вспышками 
цветовой поднесущей. В состав системы 
ФАПЧ входят фазовый детектор (ФД), 
внешний фильтр нижних частот, подклю- 
ченный к выводу 33 микросхемы, ГУН, 
который работает с одним из двух квар- 
цевых резонаторов, и регулятор цветово- 
го тона НТСЦ, упрааляемый по выводу 27. 

На выходах ГУН формируются два об- 
разцовых сигнала, которые имеют фазы 
0° (ось В-\) и 90° (ось В-\). В фазовом 
детекторе образцовый сигнал с фазой 90° 
сравнивается по частоте и фазе с вслыш- 
ками цветовой поднесущей, выделяемы- 
ми из сигнала цветности. Сигнал ошиб- 
ки интегрируется внешним ФНЧ и обес- 
печивает подстройку ГУН. В строчные 
интервалы гашения регулятор цветового 
тона блокируется и не влияет на работу 
ФАПЧ. Если телевизор работает только 
по стандарту ПАЛ или только по стан- 
дарту НТСЦ, включают лишь один квар- 
цевый резонатор, а вместо другого вклю- 
чают резистор сопротивлением 47 кОм, 
соединенный с источником напряжения 
+8 В. Кварцевый резонатор 4,43 МГц 
подключают к выводу 35, а резонатор 3,58 
МГц — к выводу 34. Для работы в режи- 
ме СЕКАМ используется кварцевый ре- 
зонатор 4,43 МГц. 

Образцовый сигнал с фазой 0° прихо- 
дит на синхронный детектор В-У\У и на 
синхронный детектор вспышки НТСЦ. 
Квадратурный образцовый сигнал через 
коммутатор ПАЛ проходит на синхрон- 
ный детектор В-У, а непосредственно — 
на демодулятор вспышки ПАЛ. 

Демодулированные цветоразностные 
сигналы выходят из микросхемы через 
выводы 30 и 31. Затем они поступают на 
микросхему задержки на строку ТОА4661, 
где в режиме ПАЛ обеспечивается ком- 
пенсация дифференциально-фазовых ис- 
кажений. Демодулированные состав- 
ляющие вспышек с фазой 0 использу- 
ются для управления устройством АРУ 
цветности и в распознавателе стандар- 
тов. Демодулированные составляющие 
вспышек с фазой 90° служат для цвето- 
вой синхронизации коммутатора ПАЛ и 
для распознавания стандарта ПАЛ. 


(Окончание следует) 
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ОДНОКАНАЛЬНАЯ 


АНТЕННА 


М. ЕВСИКОВ, г. Москва 


Проблема обеспечения приема и получения высококачествен- 
ных изображения и звукового сопровождения телевизионных 
программ (в частности ТВ-6) беспокоит многих телезрите- 
лей. Как решить ее, применив специальную, настроенную на 
этот канал, антенну и усилитель, рассказано в публикуемой 


статье. 


Далеко не все телезрители в Москве, 
и особенно в других удаленных от нее 
городах, могут принимать программы на 
шестом частотном телевизионном кана- 
ле (ТВ-6). Причина этого кроется в ма- 
лой излучаемой мощности и плохом при- 
еме антенной шестого канала во многих 
коллективных сетях. Антенны в них, на- 
строенные на другие каналы, принима- 
ют программу ТВ-6 со значительным ос- 
лаблением, а широкодиапазонные [1, 2] 
и комнатные [3] антенны не обладают 
необходимым усилением, достаточным 
для получения высококачественных изо- 
бражения и звука. 

Дело в том, что высококачественный 
прием шестого телевизионного канала 
способна обеспечить только многоэле- 
ментная полноразмерная (без укороче- 
ния) антенна, настроенная на ТВ-6. Сле- 
дует, однако, отметить, что установка 
такой антенны на крыше здания часто со- 
пряжена со значительными трудностями. 
Учитывая зто, была предпринята попыт- 
ка разработки ее комнатного варианта. 

Наиболее распространенные антенны 
“волновой канал” не могут быть исполь- 
зованы в качестве комнатных для шесто- 
го канала, так как они слишком велики 
по своим размерам. Более компактны и 
зффективны рамочные антенны, в част- 
ности “квадрат”. Известно, что такая п- 
злементная конструкция эквивалентна 
антенне “волновой канал” с п+1 злемен- 
тами, но при этом она имеет меньшие 
габариты и менее критична в настройке 
[4]. Для дальнего приема телевидения 
антенны “квадрат” впервые были успеш- 
но применены С. К. Сотниковым [5, 6] 
(шестой телевизионный канал тогда в 
Москве еще не использовался). 

Эксперимент, проведенный автором 
этих строк, показал, что “двойной квад- 
рат” обеспечивает прием программ шес- 
того канала в городском многоквартир- 
ном доме, расположенном на расстоя- 
нии около 20 км от телецентра, даже при 
отсутствии прямой видимости. Однако 
контрастность изображения была недо- 
статочной, поэтому антенну пришлось до- 
полнить малошумящим усилителем. В 
результате получился “активный двойной 
квадрат”. 

Описываемая антенна отличается от 
известных существенно облегченной кон- 
струкцией, что и позволило использовать 


ее в качестве комнатной. Она проста в 
изготовлении, не требует настройки и не 
содержит дорогостоящих материалов. 
Антенный усилитель выполнен на поле- 
вом транзисторе со стабилизатором тока 
истока. Усилитель отличается от анало- 
га, рассмотренного в [7], иным постро- 
ением стабилизатора тока, вследствие 











чего удалось вдвое уменьшить напряже- 
ние питания. Коэффициент шума усили- 
теля — не более 3 дБ, регулируемый ко- 
эффициент усиления — 3...24 дБ, напря- 
жение питания — 9 В, потребляемый ток 
— 10 мА. 

Внешний вид антенны показан на рис. 
1. На нем цифрами обозначены: 1 — виб- 
ратор; 2 — крестовина вибратора (длина 
реек— 610 мм); 3 — рефлектор; 4 — крес- 
товина рефлектора (длина реек — 620 
мм); 5 — траверса; 6 — планки крепле- 
ния платы усилителя; 7 — плата усилите- 
ля; 8 — мачта; 9 — растяжки; 10 — осно- 
вание. 

Размер сторон вибратора — 421 мм, 
размер сторон рефлектора — 429 мм. Ан- 
тенна рассчитана на среднюю частоту ка- 
нала 178 МГц. Расстояние между вибра- 


тором и рефлектором (длина траверсы) 
равно 337 мм (0,2 Аср). что соответству- 
ет наибольшему усилению антенны. Виб- 
ратор и рефлектор выполнены из мед- 
ного эмалированного провода ПЭЛ-0,5. 
Концы провода рефлектора замыкают 
между собой. Несущие элементы антен- 
ны собраны иэ деревянных реек, скреп- 
ленных гвоздями. Траверса прибита к 
мачте высотой 80 см. Мачта закреплена 
на основании из древесно-стружечной 
плиты размерами 47,5х23,5 см и толщи- 
ной 1,9 см. Устойчивость мачты обеспе- 
чивается шестью растяжками из поли- 
мерного упаковочного жгута, которые 
привязаны к металлическим петлям в 
верхней части. Масса антенны — 1,6 кг. 

Перед изготовлением антенны нужно 
предварительно определить, где ее ус- 
тановить. В этом месте размещают от- 
резок провода длиной около двух мет- 
ров (это — примерная длина провода виб- 
ратора или рефлектора), один из концов 
которого соединяют с антенным входом 
телевизора (непосредственно или через 
кабель). Принятый сигнал может быть 
очень низкого качества: без цвета и зву- 
ка; с высоким уровнем шумов, — однако 
уровень сигнала должен быть достато- 
чен для синхронизации разверток теле- 
визора. В процессе пробного приема мо- 
жет потребоваться изменение положения 
провода и подстройка телевизора. Если 
же сигнал отсутствует, прием с этого мес- 
та невозможен и нужно найти другое. 

После зтого изготавливают антенну. 
При ее подключении качество приема 
изображения должно существенно улуч- 
шиться. Необходимо, конечно, подобрать 
правильную ориентацию антенны. Наи- 
лучшие результаты достигаются при на- 
личии прямой видимости на передающий 
центр (через окно). Если нет прямой ви- 
димости, нужно найти направление при- 
хода сигнала с наибольшим уровнем 
(возможно, одного из отраженных). Его 
уровень, вероятнее всего, будет недоста- 
точным. Поэтому и применяют усилитель. 
При самостоятельном использовании к 
антенне подключают кабель через согла- 
сующе-симметрирующее устройство, 
например, Ц-колено. 

Принципиальная схема усилителя изо- 
бражена на рис. 2. Входной сигнал по- 
ступает непосредственно с антенны на 
часть катушки входного контура 1.1С1, а 
с него — на первый затвор транзистора 
\УТТ1. В цепи стока транзистора включен 
выходной контур 2С5. Выходной сигнал 
снят с отвода катушки (2 и через кон- 
денсатор С7 и соединительный кабель 
проходит на антенный вход телевизора. 
Подстроечным резистором ВН2 регулиру- 
ют усиление каскада изменением напря- 
жения на втором затворе транзистора 
\УТ1. Резистор А4 служит датчиком ста- 
билизатора тока истока, выполненного на 
транзисторе УТ2. Если ток через тран- 
зистор УТ1 превышает 10 мА, напряже- 
ние на эмиттерном переходе транзисто- 
ра УТ2 будет больше 0,6 В и он откры- 
вается. Коллекторный ток транзистора 
УТ2 протекает через резистор Н5, 
вследствие чего уменьшается напряже- 
ние на первом затворе транзистора \Т1 
и соответственно потребляемый им ток. 

Стабилизация тока транзистора \УТ1 
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обеспечивает сохранение широкого ди- 
намического диапазона при возможнос- 
ти регулировки усиления в больших пре- 
делах, как показано в [6]. Однако в рас- 
смотренном там усилителе стабилизатор 
тока включен последовательно с поле- 
вым транзистором, вследствие чего на- 
пряжение питания усилителя примерно 
вдвое превышает напряжение питания 
полевого транзистора. В предложенном 
усилителе напряжение на датчике тока 
(резисторе В4), включенном последова- 
тельно с полевым транзистором, не пре- 
вышает 0,65 В, что и позволило сущест- 
венно уменьшить напряжение питания 
всего усилителя. Транзистор УТ2 имеет 
большое сопротивление нагрузки — ре- 
зистор НА5, вследствие чего достигается 
необходимое усиление по напряжению и 
соответственно эффективная стабилиза- 
ция тока. 

В усилителе (транзистор \Т1) наиболь- 
шее отношение сигнал/шум в интервале 
шестого телевизионного канала получа- 
ется при использовании транзистора 
КАЗ27Б или КПЗ27Г. Допустимо приме- 
нение транзисторов и с другими буквен- 
ными индексами. С немного худшим ре- 
зультатом можно установить транзисто- 
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ры серии КЛЗ50. Транзистор УТ2 — лю- 
бой маломощный кремниевый, необяза- 
тельно высокочастотный. В устройстве 
применены постоянные резисторы МЛТ. 
Подстроечный резистор В2 — СПО-0,5. 
Конденсаторы С1, С5 — КПК-1; С2, С7 — 
КТ-2; СЗ, С8 — К7О-6; С4, Сб — КД-2. 
Катушки (1, [2 — бескаркасные, содер- 
жат по четыре витка провода ПЭЛ-0,5 с 
длиной намотки 2 см, отвод — от перво- 
го витка. Разъем ХМ/1 — телевизионный 
антенный штекер, разъем Х2 — ИГМЮ 
(колодка от батареи “Корунд”). 
Усилитель смонтирован на площадках 
монтажной платы из двустороннего фоль- 
гированного стеклотекстолита, одна из 
сторон которой целиком служит в каче- 
стве общего провода. Для уменьшения 
емкости монтажа транзистор \Т1, кон- 
денсатор С2, резистор НЗ, контурные 
конденсаторы СЛ и С5, а также катушки 
11 и (2 соединены навесным способом. 
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Для питания усилителя использован 
промышленный источник питания ИЛС9- 
0,1 с выходным стабилизированным на- 
пряжением 9 В. 

Налаживание усилителя сводится к 
настройке резонансных контуров на час- 
тоту 178 МГц. С целью предотвращения 
самовозбуждения вход и выход усилите- 
ля соединяют с общим проводом через 
резисторы сопротивлением 75 Ом. На 
вход усилителя с ГСС подают сигнал час- 
тотой 178 МГц и амплитудой около 100 
мВ. На выходе сигнал контролируют вы- 
сокочастотным вольтметром. Контуры 
настраивают изменением емкости кон- 
денсаторов С1 и С5 диэлектрической 
отверткой по максимуму выходного на- 
пряжения. Если при минимальной емкос- 
ти конденсатора контур не настраивает- 
ся в резонанс, значит, индуктивность ка- 
тушки контура слишком велика и ее сле- 
дует уменьшить растяжением ее витков. 
По мере возрастания выходного напря- 
жения следует уменьшать усиление или 
входное напряжение. 

Возможна настройка усилителя и без 
ГСС при размещении на антенне. В этом 
случае контуры настраивают по макси- 
мальной контрастности изображения. По 
мере приближения к резонансу усиление 
уменьшают подстроечным резистором 
В2. Окончательную подстройку контуров 
и коэффициента усиления выполняют на 
антенне по наилучшему качеству приема. 

Вместо предложенного усилителя мож- 
но использовать усилитель фирмы РЁА- 
МАД, который не требует налаживания, 
но поскольку он, кроме ТВ-6, пропускает 
сигналы и других телевизионных каналов, 
помехоустойчивость приема внутри зда- 
ния может оказаться недостаточной 
вследствие высокого уровня помех от 
электробытовых приборов. 

Подобная одноканальная антенна мо- 
жет быть использована для приема про- 
грамм и на других телевизионных кана- 
лах (МВ и ДМВ). Для этого ее размеры 
нужно пересчитать пропорционально 
средней длине волны необходимого ка- 
нала. Контуры усилителя также должны 
быть настроены на его среднюю частоту. 
В усилителе ДМВ лучше применить тран- 
зистор КПЗ2ТА. 

К мачте антенны может быть прикреп- 
лена широкополосная антенна ДМВ, как, 
например, это сделано у автора на вы- 
соте 30 см от основания. Какого-нибудь 
взаимного влияния антенн, приводяще- 
го к ухудшению качества приема, не об- 
наружено. 
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РЕМОНТИРУЮ 
ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР 
САМ 


Журнал "Радио" подготовил к 
выпуску новую книгу, посвящен- 
ную злободневному вопросу ре- 
монту такого сложного аппарата, 
как цветной телевизор. Думается, 
она заинтересует не только радио- 
любителей и владельцев телевизо- 
ров, но и специалистов-ремонтни- 
ков. Автор книги Е. В. Анцупов— 
специалист в области радиозлек- 
троники — обобщил собственный 
опыт работы по нахождению не- 
исправностей без использования 
специальной диагностической ап- 
паратуры. 

В основу поиска неисправностей 
автор положил признаки дефектов 
по их проявлению на экране теле- 
визора. Для измерения напряже- 
ний в цепях импульсных сигналов 
предложен очень простой прибор 
— "детектор импульсов". Даже на- 
чинающий радиолюбитель спосо- 
бен изготовить его буквально за 
десять минут. Как правильно ис- 
пользовать такой прибор, читате- 
ля познакомит глава книги, в КоТо- 
рой приведены также типовые зна- 
чения напряжений в различных уз- 
лах и модулях. 

В книге рассмотрено более 300 
наиболее часто встречающихся де- 
фектов. Приводятся алгоритмы по- 
иска несправностей в отдельных 
блоках, а также весьма полезный 
справочный материал— схемы уз- 
лов и модулей, рисунки, поясняю- 
щие нахождение необходимых 
контрольных точек. Имеется здесь 
и алфавитный указатель терминов 
и неисправностей, моделей телеви- 
зоров третьего поколения, выпус- 
кавшихся многими сотнями тысяч 
штук. 

Опираясь на рекомендации авто- 
ра книги и свой опыт, радиолюби- 
тели смогут самостоятельно ремон- 
тировать телевизоры не только 
третьего, но и других поколений, а 
также модели переносных аппара- 
тов. 

Книга Е. В. Анцупова будет хо- 
рошим подарком всем радиолюби- 
телям. 

Книга выйдет в третьем кварта- 
ле 1997 г., ориентировочная цена 
— 18 тыс. руб., объем — 240 с. 

По вопросам ее приобретения 
обращайтесь в редакцию. 
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ИЗ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭПУ «РАДИОТЕХНИКА-ОО01» 


(0-ЭПУ-82 СК) 


Р. КУНАФИН, г. Москва 


Головка звукоснимателя. Отечествен- 
ные головки много дешевле импортных, 
а их электроакустические характеристи- 
ки обычно выше, чем у зарубежных сопо- 
ставимой стоимости. Следует также иметь 
в виду, что при покупке “фирменной” го- 
ловки легко ошибиться, так как примерно 
половина из них имеет упрочненную кон- 
струкцию (ВС), непригодную для высоко- 
качественного воспроизведения, несмот- 
ря на привлекательные паспортные дан- 
ные. Причем в низшей ценовой катего- 
рии таких головок большинство. 

Лучшие отечественные головки -- 
ЭДА-001 [6] и “Корвет-128” (или 028). 
Они заметно превосходят популярные 
ГЗМ-003, ГЗМ-043 и другие. Все голов- 
ки, как и любые электромеханические 
преобразователи, “звучат" по-разному. 
Так, у “Корветов” особенно хороши басы, 
ау “ЭДА” верхние частоты. Их примене- 
ние во многом определяется характером 
записи. Кроме того, нужна и недорогая 
головка с умеренными характеристика- 
ми для воспроизведения записей сред- 
него качества, для измерений и т.п. 
(ГЗМ-005, ГЗМ-105, ГЗМ-121). 

Такой принцип использования головок 
приводит к необходимости быстрой их 
смены, что позволяет сделать “шелл” — 
контактная вставка, имеющаяся в ЭПУ (ею 
укомплектованы три последних из ука- 
занных типов головок). Погрешностью в 
вертикальной плоскости тонарма можно 
пренебречь. Динамические характерис- 
тики звукоснимателя в полностью отла- 
женном ЭПУ с массой головки не менее 
4 г вполне удовлетворительны. 

Тонарм ЭПУ имеет, к сожалению, угол 
коррекции, рассчитанный по традицион- 
ной методике, поэтому крепежные от- 
верстия вставки нужно расточить круг- 
лым надфилем на овал, так чтобы голов- 
ку при установке легко было довернуть в 
сторону центра диска. На диск строго по 
радиусу кладут линейку с четкими деле- 
ниями, и головку выставляют перпенди- 
кулярно радиусу. Игла должна находить- 
ся точно над краем линейки, на расстоя- 
нии 70 мм от центра. Для юстировки 
можно использовать и шкалу, прилагае- 
мую к головкам “Корвет”, немного ее 
доработав: проведя центральную юсти- 
ровочную линию (радиус) и подрезав 
углы на линии А—А так, чтобы она дели- 
лась центром точно пополам. Данные 
расчета, специально проведенного для 
тонарма 0-ЭПУ-82 СК, могут и не совпа- 
дать с требуемыми для конкретного зк- 
земпляра головки, и установку нужно 
проверить (кстати, “Корвет” и “ЭДА” в 
этом смысле идеально точны). 

Проверка правильности установки го- 
ловки производится по отсутствию замет- 
ных искажений, особенно на последних 
канавках. Слуховая оценка искажений для 
эллиптических и многорадиусных игл (Си- 
бата, “Парок” ит.д.) обычно не представ- 


Окончание. Начало см. в “Радио”, 1997, № 5. 


ляет трудности, на многих пластинках они 
имеют уровень, близкий к пороговому. Ин- 
струментальная оценка угла коррекции 
для таких игл возможна по минимизации 
паразитной вертикальной модуляции при 
воспроизведении тест-пластинки с гори- 
зонтальной записью (моно), например 
ИЗМ 33Д-0101/102. Вертикальную состав- 
ляющую ЭДС можно выделить, сняв сиг- 
нал с выводов, расположенных на торце 
головки по диагонали — с сигнального 
левого и общего правого. Соединив ос- 
тавшиеся выводы, достигаем синфазно- 
го включения обмоток головки. 

Для сферических игл критерием пра- 
вильной установки может служить мак- 
симальное переходное затухание, мало 
меняющееся на канавках разного радиу- 
са. Операцию установки угла коррекции, 
особенно для несферических игл, хотя бы 
“на слух”, нужно считать обязательной. 
При совпадении расчетных и эксперимен- 
тальных данных относительная угловая 
погрешность для “гигантов” составляет 
менее 0,014 град/мм (типичное значение 
— 0,0125) — очень высокий показатель. 
Максимальная теоретическая погреш- 
ность для формата “миньон” заметно 
хуже (0,057 град/мм), но остается допус- 
тимой, да и говорить о высокой вернос- 
ти применительно к “миньонам” не при- 
ходится; этот допуск выбран намеренно, 
в расчете на сферические иглы, с целью 
получения наилучших характеристик для 
высококачественных записей. 

Расчетный угол коррекции ‹ф=25°30', 
с точностью до целых десятков угловых 
минут. При доработке вставки и установ- 
ке головки обратите внимание на то, что- 
бы эффективная длина тонарма — рас- 
стояние от вертикальной оси вращения 
до кончика иглы по горизонтали — рав- 
нялось точно 215 мм. Встречающиеся 
иногда в литературе советы по передел- 
ке ЭПУ, связанные с произвольным из- 
менением длины тонарма, на мой взгляд, 
абсолютно неприемлемы. 

Головки “Корвет” заметно выше дру- 
гих. Для уменьшения погрешности вер- 
тикального угла грамзаписи можно при 
сборке тонарма с этой головкой макси- 
мально его поднять, регулируя положе- 
ние керна нижнего подшипника, а при 
монтаже прочих головок на съемную 
вставку применять прокладки из легкого 
жесткого пластика. К сожалению, полнос- 
тью скомпенсировать разброс по высоте 
этим способом не удается, но это не яв- 
ляется радикальным недостатком, по- 
скольку заметного влияния на звучание 
вертикальный угол не оказывает, и стан- 
дарт МЭК допускает разброс вертикаль- 
ного угла до 5`. В данном случае при вы- 
боре некоторого среднего положения то- 
нарма погрешность не превышает 15...20 
угловых минут, что вполне допустимо. 

Паспортные данные головки “Корвет- 
128” можно дополнить эксперименталь- 
но полученными параметрами. Для че- 
тырех испытанных экземпляров опти- 
мальная прижимная сила при воспроиз- 
ведении современных пластинок оказа- 


лась равной 12,5...13 мН, а противоска- 
тывающая сила 1,4...1,5 мН (по шкале 
компенсатора это “14”...”15"). То же зна- 
чение противоскатывающей силы нужно 
для эллиптических игл с давлением 10 
МН и сферических с давлением 15 мн, 
так что быстрая смена указанных типов 
головок предельно упрощается. 

Часто встречаются рекомендации по 
уменьшению прижимной силы в связи с 
усовершенствованиями ЭПУ. Они якобы 
направлены на улучшение условий сле- 
дования. Если вы дорожите своей фоно- 
текой, ктаким советам следует относить- 
ся осторожно: оптимальная прижимная 
сила любого типа головок определяется, 
как правило, на образцовых ЭПУ. Умень- 
шение прижимной силы более чем на 
10...20 % ухудшает воспроизведение 
высоких частот и приводит к катастро- 
фическому износу пластинки после не- 
скольких проигрываний. Современные 
пластинки с их повышенной колебатель- 
ной скоростью записи обычно не имеют 
и такого запаса. 

Если звуковой. тракт вашей аудисап- 
паратуры достаточно линеен, с искаже- 
ниями электронной части ниже —70 дБ 
(0,03 %), то использование в высокока- 
чественном ЭПУ головок с суженной по- 
лосой частот (М!-100, ГЗМ-105) для вос- 
произведения пластинок, выпущенных 
после 1979 г., не может быть рекомен- 
довано, даже если вы согласны пожер- 
твовать малозаметными крайними час- 
тотами звукового диапазона. Головка не 
является полным аналогом полосового 
фильтра, и “отфильтрованные” частоты 
воспроизводятся ею принципиально не- 
линейно, ввиду свойств подвижной сис- 
темы. Таким образом, на этих частотах 
головка превращается в генератор пара- 
зитных гармоник, что в лучшем случае 
выразится в заметном ухудшении про- 
зрачности звучания. Кроме того, у таких 
головок малая гибкость подвижной сис- 
темы на высоких частотах, а это ускоря- 
ет износ носителя. 

Предусилитель-корректор (ПК). Схемо- 
техника этого блока ЭПУ устарела и не- 
приемлема в аппаратуре высокой вернос- 
ти, разве что в качестве почти готового 
телефонного усилителя. Подходящую 
схему нового ПК можно найти в радио- 
любительской литературе [7—10]. Если 
ПК выполняется на ОУ, допустимо ис- 
пользовать имеющийся блок питания, 
отрегулировав выходные напряжения 
резисторами Н8, В9, в крайнем случае 
можно его и умощнить примерно вдвое 
— обмотка трансформатора позволяет 
это сделать. При выполнении ПК на дис- 
кретных элементах понадобится, скорее 
всего, новый стабилизатор с малыми 
пульсациями. В этом случае есть смысл 
поднять питающее напряжение для улуч- 
шения перегрузочной способности ПК. 
Обоим условиям удовлетворяет конструк- 
ция стабилизатора [11], дополненная 
аналогичным узлом для отрицательной 
полярности. Так, перегрузочная способ- 
ность некоторых ПК [12] может превзой- 
ти 30 дБ, что соответствует современным 
требованиям. Плату высококачественно- 
го ПК целесообразно амортизировать. 

Промышленные усилительно-коммута- 
ционные устройства (УКУ) часто комплек- 
туются ПК весьма высоких параметров. 
Автор использует именно такое УКУ (сум- 
марный К, менее 0,01%, перегрузка +36 
дБ, уровень шумов -78 дБ). Соединение 
головки звукоснимателя с ПК следует 
делать по четырехпроводной схеме [9, 
рис. 15.1] (см. также “Радио”, 1984, № 4, 
с. 44, рис. 1). Общий провод сигнальной 
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цепи не должен контактировать с зазем- 
лением ЭПУ и с оплеткой на стороне го- 
ловки, точки заземления ЭПУ и УКУ со- 
единяют отдельным проводом. Централь- 
ные проводники соединительного кабе- 
ля ровно свивают дрелью (около 200 вит- 
ков, на метр} из монтажного провода (0,35 
мм`) в хорошей изоляции, с целью ми- 
нимизации емкости; кабели в сборе, с 
натянутыми поверх каждой витой пары 
оплеткой и изолирующей трубкой, при- 
паивают к выводам контактов герконо- 
вых реле и пропускают через отверстия, 
просверленные рядом в задней стенке 
ЭПУ, без дополнительных разъемов. 

Для иллюстрации качества такой ком- 
мутации укажем, что у автора из-за не- 
удачной компоновки блоков соединитель- 
ные кабели имеют длину около метра 
каждый, проходят вдоль сетевых прово- 
дов и в непосредственной близости от 
трансформатора ЭПУ, тем не менее фон 
на выходе УКУ отсутствует. Его уровень 
ниже собственных шумов ПК с коротко- 
замкнутым входом минимум на 12...18 дБ, 
а при стабильном напряжении сети во- 
обще находится за пределами чувстви- 
тельности 90-ваттного усилителя мощ- 
ности УКУ, даже при дополнительном 
подъеме НЧ на 10 дБ. 

Для получения заявленных в статье 
характеристик тщательно проследите и 
“прозвоните” цепь общего провода с це- 
лью выявления замкнутых контуров. Если 
в УКУ клемма заземления отсутствует, ее 
заменяет вход общего провода. При 
самостоятельном изготовлении усили- 
тельных блоков ПК выгоднее встроить в 
УКУ: это позволит провести радиальный 
монтаж общих проводов (с соединением 
их в одной точке} и тем самым практи- 
чески уничтожить фон. 

Что касается рокота, в доработанном 
ЭПУ он, прежде всего, определяется но- 
сителем: для пластинок достаточно хоро- 
шего качества уровень рокота немой ка- 
навки при линейной АЧХ практически не 
зависит от положения переключателя “сте- 
рео—моно” вплоть до значений звукового 
давления сигнала, явно превышающих 
разумные потребности. Оценка субъектив- 
ного порога заметности рокота (тест-плас- 
тинки ИЗМ 33С 0201-02 и ИЗМ 33С-0133) 
указывает на величину параметра поряд- 
ка -90 дБ, на особой точности определе- 
ния которого мы не настаиваем; ниже раз- 
личается только рокот рекордеров (инте- 
ресно, что старый рекордер часто тише 
нового), вплоть до физических границ 
носителя и системы; собственный рокот 
ЭПУ не фиксируется. Этот факт, правда, 
не избавляет от необходимости фильтра- 
ции инфразвуковых помех, практически 
всегда “присутствующих” в носителе и 
подшипнике скольжения диска, для чего 
коррекции АЧХ ПК по НМАА часто недоста- 
точно. Поскольку уровень рокота ЭПУ 
очень мал, вполне можно обойтись ФВЧ 
первого порядка, представляющим из 
себя простейшее пассивное НС-звено, не 
вносящее дополнительных искажений, с 
частотой среза 20...30 Гц. 

Добавим, что вопрос о влиянии рокота 
на точность воспроизведения в литера- 
туре освещен недостаточно. Спектр ро- 
кота быстроходного двигателя или транс- 
форматора не ограничен основной гар- 
моникой, поэтому чисто электрическая 
фильтрация рокота (@-602, 1ЭПУ-73С} 
вряд ли полностью решает проблему. 
Кроме того, влияние рокота на пару ка- 
навка—игла, видимо, не ограничивается 
простым сложением гармоник, как в слу- 
чае фона (также, кстати, обладающего 
широким спектром). 
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Результаты подавления обоих спектров 
замечены всеми экспертами. Они отме- 
чают снижение общих искажений интер- 
модуляции. Практикующие музыканты 
при испытаниях “вслепую” уверенно го- 
ворят об улучшении звучания при пере- 
ключении усилительного тракта в режим 
обхода (Ч9иес{. Это свидетельствует о 
сопоставимости уровня помех, вносимых 
ЭПУ и регуляторами тембра УКУ (для 
последних заведомо ниже -83 дБ). Чет- 
ко зафиксировано исчезновение искаже- 
ний звука “С” в знакомых записях. Плас- 
тинки, забракованные владельцами дру- 
гих ЭПУ как “хрипящие”, звучат без ис- 
кажений. Профессиональные музыканты, 
и не только они, отмечают также хоро- 
шее воспроизведение звучания натураль- 
ных инструментов. При воспроизведении 
старых записей четче прослушиваются 
отдельные партии. К достоинствам до- 
работанного ЭПУ относится и тот под- 
твержденный факт, что в фонограмме 
проявились тонкие детали, которые преж- 
де маскировались помехами либо вос- 
принимались “загрязненными”. В целом 
звук больше напоминает мастер-ленту, 
чем “винил”, благодаря отсутствию за- 
метных искажений при воспроизведении 
самых сложных записей. 

Если процитировать суть экспертных 
оценок, речь идет не просто об улучшен- 
ной модификации хорошо известного 
аппарата, но и о выходе на уровень, ко- 
торый не способно обеспечить большин- 
ство серийных проигрывателей. Теперь 
представляется несомненным, что рас- 
чет допустимого уровня помех в ЭПУ 
высокой верности должен исходить из тех 
же норм, что и для всех видов искаже- 
ний. С учетом разброса уровней записи, 
чувствительности головок и степени за- 
метности из-за особенностей спектра, 
уровень помех порядка —80 дБ можно счи- 
тать, видимо, минимальным требовани- 
ем. Искажения головок звукоснимателя, 
спектр которых практически не содержит 
высших гармоник, не могут внести в эти 
требования серьезных корректив. 

Здесь имеется в виду, в первую оче- 
редь, оценка низкочастотных помех, при- 
чем, подчеркнем, невзвешенная. В отли- 
чие от измерений высокочастотного шума 
с фильтром МЭК-А, принятые МЭК из- 
мерения уровня НЧ помех с фильтром “У” 
дают результаты, чрезвычайно далекие 
от реальных условий восприятия. Послед- 
ний, как известно, выделяет основную 
частоту 315 Гц, а спад на частотах 100, 
50 и 20 Ги составляет 14, 25 и более 40 
дБ соответственно {или 20, 32 и 48 дБ 
по линейной диаграмме Боде} [3, 13]. 
Перечисленные частоты отражают раз- 
личные источники рокота: основная гар- 
моника фона либо колебаний пластин 
трансформатора, наводки от сети и дви- 
гателя (с п=3000 об/мин) и частота, ниже 
которой сосредоточен основной рокот 
носителя и подшипников скольжения. С 
другой стороны, кривые равной громкос- 
ти, отображающие частотную зависи- 
мость слуха, дают иные цифры. При би- 
науральном прослушивании с уровнем 
80...90 фон, отвечающим высококачест- 
венному воспроизведению, чувствитель- 
ность слуха на указанных частотах пада- 
ет лишь на 1...2 дБ, 3...6 дБ и 6...13 дБ 
соответственно [13]. По другим данным 
— 7, 15 и 32 дБ для уровня 90 фон. При 
этом стоит ориентироваться на первую 
группу данных, и не только потому, что 
она является общепринятой: задаются 
более жесткие требования, гарантирую- 
щие, при их выполнении, незаметность 
НЧ помех для любого слушателя. В том, 


что такие положения достаточно справед- 
ливы, может убедиться любой желающий 
— стоит прослушать чистую пластинку со 
стандартным уровнем высокочастотного 
шума в -—63 дБ на ЭПУ с тем же уровнем 
фона и рокота. Шум пластинки будет едва 
заметен, в отличие от помех ЭПУ, тем 
более в естественных условиях тонком- 
пенсации. 

Остается добавить, что поэтапное вы- 
полнение предложенных рекомендаций 
необременительно и позволяет нагляд- 
но оценить их эффективность. Для демп- 
фирующих узлов ЭПУ, особенно подвер- 
женных нагреву, рекомендуется приме- 
нять долговечные материалы либо поза- 
ботиться об их регулярной замене. По- 
скольку в данном ЭПУ блок питания и 
звуковой тракт разделены, способ под- 
ключения ЭПУ к сети не играет роли. 
Однако в аппарате столь высокого клас- 
са со встроенным ПК полярность подклю- 
чения сетевой вилки может иметь замет- 
ное значение. То же справедливо и для 
УКУ. Если ЭПУ и АС расположены на од- 
ной полке, комплекс необходимо меха- 
нически “развязать”: ЭПУ ставится на 
жесткую плоскость с амортизирующей 
прокладкой под ней (войлок, пористая 
резина); при установке нужно выверить 
горизонтальность панели, прикладывая 
уровень в двух направлениях. 

Мнение о безусловном превосходстве 
компакт-диска над грампластинкой не в 
последнюю очередь вызвано невысоким 
качеством массовых ЭПУ, продиктован- 
ным, видимо, ценовой политикой фирм. 
Не исключено, впрочем, что разработчи- 
ки просто исходят из того факта, что ро- 
кот самой грамзалиси редко бывает ниже 
—7ТО...-80 дБ, и его дальнейшее умень- 
шение в ЭПУ представляется бессмыс- 
ленным. Так, норма на лучшие модели 
класса Н-Н по уровню рокота составля- 
ет -78 дБ (взвешенных!), но это приво- 
дит не просто к дискомфорту — рокот 
может и не прослушиваться, а звук, как 
отмечено, “засоряться”. К суммарному 
коэффициенту гармоник такое ЭПУ до- 
бавит не менее 0,1 %, причем гармоник 
весьма широкого спектра (высшие гар- 
моники от гудящего трансформатора 
могут достигать уровня первой!). 

Распространение высококачественных 
ЭПУ на базе недорогих моделей может 
восстановить справедливость и даже, как 
мы надеемся, повлиять на ассортимент- 
ную политику отечественных звукозапи- 
сывающих фирм, что в наших специфи- 
ческих условиях представляется немало- 
важным. Автор готов оказать практичес- 
кое содействите всем ценителям нату- 
рального звучания в усовершенствовании 
проигрывателя. 
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УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТА 
КОМПАКТ-ДИСКА 


О. АЛЕКСЕЕВ, г. Томск 


Когда появились компакт-диски, они быстро завоевали попу- 
лярность и все были приятно поражены тем, что бесконтакт- 
ное считывание информации гарантирует долгую жизнь при 
сохранении качества воспроизведения. Но, как известно, веч- 
ного ничего нет: по различным причинам и в диске могут воз- 
никнуть дефекты, приводящие к сбою слежения за дорожкой. 
По мнению нашего автора, их удается устранить довольно 
простым способом. Хотите — верьте, хотите — проверьте. 


При достаточно широкой распростра- 
ненности компакт-дисков (СО) цены на 
лицензионные издания снижаются очень 
медленно. Именно поэтому для широко- 
го круга любителей музыки они остают- 
ся недоступными. Но иногда в продаже 
встречаются уцененные диски. Их брак 
заключается в царапинах или других 
скрытых дефектах, приводящих к сбоям 
в чтении дорожек при воспроизведении. 
Кроме того, царапины чаще возникают, 
когда владельцы обмениваются дисками 
для копирования на компакт-кассеты, и 
при этом обращаются с чужими хуже, чем 
со своими. Так или иначе, ни один диск 
не застрахован от появления дефекта, 
вызывающего эффект “заикания”. 

Такой дефект на диске выглядит как 
царапина или вмятина с рабочей или 
противоположной стороны. На рис. 1 
показана царапина, преломляющая луч 
лазера и уводящая его в сторону. При 
этом система автотрекинга, следящая за 
дорожкой, вырабатывает сигнал смеще- 
ния лазерной головки. Когда дефектный 
участок проходит, луч оказывается на 
следующей или предыдущей дорожке. В 
результате пользователь слышит пропуск 
или повтор музыкального фрагмента, 
особенно неприятен многократный по- 
втор. Точно к тому же приводит и цара- 
пина со стороны обложки (рис. 2). Раз- 
ница заключается лишь в том, что для 
проявления дефекта на обложке доста- 
точно мельчайшей царапины, так как луч 
в этой области диска наиболее сфокуси- 
рован. 

Восстановить в домашних условиях 
отражающий слой или прозрачную осно- 
ву не представляется возможным. Одна- 
ко последствия подобного дефекта уст- 
ранить можно. 

Итак, если у вас при воспроизведении 
записи появился эффект “заикания”, не 
торопитесь списывать диск. Прежде все- 
го, попробуйте сначала протереть его 
мягкой тканью — подобные дефекты мо- 
гут возникнуть и при загрязнении. Если 
после этого сбой все же сохраняется, не- 
обходимо на время прохождения дефект- 
ного участка прерывать луч лазера. Мож- 
но, например, закрасить бракованное 
место матовой, неотражающей краской, 
чтобы не было никакого сигнала. Лучше 
всего использовать водоэмульсионную 
краску — при неудачном нанесении ее 
легко смыть. Предпочтительный цвет 
краски — зеленый. Не рекомендуется ис- 
пользовать краски, содержащие раство- 
рители. 


бтражрющий слой 





Не нужно бояться ухудшения качества 
звучания, так как двойной код Рида—Со- 
ломона, используемый для помехозащит- 
ного кодирования, позволяет восстано- 
вить потерю информации на протяжен- 
ности дорожки до двух с половиной мил- 
лиметров (размеры царапин обычно 
меньше). В случае, если невозможно пол- 
ное восстановление информации, сигнал 
восстанавливается методом интерполя- 
ции, при этом возникает единичное ис- 
кажение, не воспринимаемое на слух. 

Если у вас возникли проблемы с опре- 
делением места дефекта, произведите 
следующий несложный расчет. 


1. При воспроизведении запомните но- 
мер композиции, расположение по вре- 
мени композиции и дефекта на диске. 


2. Поверните диск рабочей стороной к 
себе и попытайтесь в отраженном свете 
рассмотреть паузы между композиция- 
ми. Если вы их видите, то легко отсчи- 
таете номер композиции на диске. По- 
мните, что отсчет следует вести от цент- 
ра диска. 


3. Если вы не видите паузы, то радиус 
дефекта (В‚, мм) можно примерно опре- 
делить по суммарному времени воспро- 
изведения предшествующих композиций 
до момента дефекта. При этом следует 
учесть, что на весь диск входит до семи- 
десяти четырех минут записи (Тта», С), и 
плотность записи на всей поверхности 
диска одинакова. Время записи пропор- 
ционально не радиусу (как на грамплас- 
тинке), а площади, занятой записью. 
Максимальное время записи на диск: 


Тиах=Кл (Вё - В! ), (1) 
где К — плотность записи; В,, В. — ра- 
диусы начальной и конечной дорожки 
записи соответственно, мм. 

Определяемое время записи: 


Т,=Кл (А? — В:)- (2) 
Поделив (2) на (1), получим после пре- 
образования искомый радиус: 


21/2 
В; = [(В2 - А?)Т,/Тнах+ В, 1 = 


2.1/2 


= [(56°— 24°)Т,/74+24*] 
= (34,6Т,+576) ^. 


4. Определив радиус, внимательно 
рассмотрите диск с обеих сторон на от- 
ражение. Обнаружив крупную царапину, 
попробуйте закрасить ее и после сушки 
проверьте диск. Если при воспроизведе- 
нии дефект не обнаруживается, значит, 
его удалось устранить, в противном слу- 
чае ищите другую причину, а краску с это- 
го участка смойте. 


5. Если не заметно крупных царапин, 
то посмотрите диск на просвет, чтобы 
обнаружить повреждение на отражающем 
слое. Дефект устраняется закрашивани- 
ем с рабочей стороны диска. 


По указанной методике мною восста- 
новлено некоторое количество дисков с 
различными видами дефектов. Правда, 
часть из них была устранена не с перво- 
го раза, однако можно сказать, что пред- 
ложенная технология при определенном 
навыке и тщательности выполнения опе- 
раций даст вполне удовлетворительный 

езультат. 
резу Г 


МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА 


Антенны армейские телескопические 
10-17 м. Продаю. Тел. 911-68-18. 
® 
Покупаем оптом электронные ком- 
поненты и радиоэлементы. Чебоксары. 
Тел./факс (835-2)66-71-88. 
® 
Печатные платы. Проектирование и 
изготовление в короткие сроки. Тел. 
(095)164-90-77. 





® 

ТУ тюнеры для цветных мониторов 

| “Электроника”, ССА, ЕСА, УСА, ЗУСА 

идр. Эл. база РНР$, ДУ, т/текст, звук. 

Гарантия. Тел. (095) 174-73-87. 109456, 
Москва, а/я 13. 





Условия см. в "Радив", 1997, №1, .19 
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ДВУХКАССЕТНЫЕ 


СТАЦИОНАРНЫЕ 


МАГНИТОФОННЫЕ ПРИСТАВКИ 


Е. КАРНАУХОВ, г. Москва 


Двухкассетные магнитофонные приставки (в зарубежной тер- 
минологии — двухкассетные деки) — дальнейшее практичес- 
кое развитие однокассетных дек. На рынке их число растет 
день ото дня и спрос у любителей звукозаписи на них все вре- 


мя увеличивается. 


Двухкассетные стационарные магнито- 
фонные приставки нашли признание у 
определенной части любителей звуковос- 
произведения. Они удобны при переза- 
писи и копировании фонограмм, состав- 
лении программ по заранее разработан- 
ному сценарию, позволяют вдвое увели- 





чить время воспроизведения без пере- 
становки кассеты (а если в используе- 
мом аппарате на обоих лентопротяжных 
механизмах имеется автореверс, то и 
учетверить время воспроизведения). При 
этом не требуется никакой дополнитель- 
ной коммутации устройств записи, а как 





известно, именно механические контакт- 
ные соединители вызывают массу наре- 
каний и отказов. Немалое удобство пред- 
ставляют небольшие размеры двухкас- 
сетных магнитофонов, приятна цветовая 
гамма оформления. В общем, они, как 
правило, очень хорошо вписываются в 
нормализованный ряд конструкционных 
габаритов, что позволяет использовать 
их в стойках комплекса звуковоспроизво- 
дящей аппаратуры. 

Если посмотреть, какие стационарные 
двухкассетные приставки имеются на 
российском рынке, то окажется, что поч- 
ти каждая из известных иностранных 
фирм-производителей магнитофонов 
(правда, в основном все они японские) 
предлагает по несколько моделей. А фир- 
ма МС продает только такие модели 
приставок. Отрадно, что в продаже по- 
является (видимо, дело, действительно, 
того стоит) хорошо зарекомендовавшая 
себя высококачественная звукоусили- 
тельная аппаратура таких фирм, как Кеп- 
моод, Уатаспа. Удивляет только отсут- 



































































































































































































































т и. ет частот, | а и Г Счетчики маг. ленты Ре: 
пазон, дБ лей, шт. подмагн. 

750 25...19 000 Авт. 
Уатава КХ\/-952 698 20...20 000 

Магапы $0 635 555 20...18 000 

Рюпеег СТ-М/803В $ 370 20...20 000 2 

Зопу ТС М В765$ 435 30...18 000 4 

Оепоп ОРМ/-840 420 20...18 000 4 1-4 -_ + _ Ручн. 
Фепоп ОРМ/-660 356 20...18 000 74 2 1-4 | _ + - Ручн. 
Уатава КХ\/-582 355 20...20 000 2-4 - + и - 
Магап@ $0 535 355 20...18 000 75 1-4 - 

Кепмюоса КХ-\/8070$ 350 30...20 000 72 6 2-3 - 

Уатапа КХ\/-482 303 20...20 000 74 2-4 т _ 
295 20...20 000 57 * 2 2-4 + 

Оепоп ОР\М/-580 289 20...18 000 74 2 2-4 _ 

Уатава КХ\/-282 280 20...19 000 74 1м-3 - 

Зопу ТС -М/К 665$ 280 30...18 000 М - 4 2-4 _ 
еее Е | Жи Е 
Е 
Кепм/оод КХ-\М/4070 235 + АВТ 
Тесвлез В5-ТВ474 225 20...17 000 = Авт. | 
203 31,5...18 000 (СИ) 74 | _- | = 
Тесптс$ Р$-ТРЗ73 190 20...17 000 74 4 2-4 - + - Авт. 
ЗМС ТО-М/216ВК 185 20...16 000 78 3 2-4 _ _- = = 
Теас \/-485С 165 25...19 000 70 4 р м-3 - - 5. — 
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ствие двухкассетных дек фирмы Акаь, 
изделия которой пользуются большой 
популярностью. 

А что же наши отечественные произво- 
дители? До недавнего времени в нашей 
стране тоже выпускалось несколько мо- 
делей магнитофонных приставок. И до 
того как российский рынок заполонили 
зарубежные изделия, они, надо сказать, 
пользовались известным успехом. Если, 
к примеру, за основу взять хронологию 
появления наших приставок на рынке, то 
следует отметить такие модели: “Нота МП- 
220 С" с последующими модификациями 
“Нота МП-220-1 С” и “Нота МП-220-2 С” 
(г. Новосибирск), “Вильма-207 С” (г. Виль- 
нюс, производство которой было начато 
еще до 1991 г.), "Вега МП-122С” (г. Бердск), 
“Санда МП-207 С” (г. Приволжский), “Ри- 
фей МДП-201 С” (г. Миасс), “Астра М- 
113 С” — единственный из всех отечест- 
венных и зарубежных полный стационар- 
ный (с встроенными громкоговорителя- 
ми) двухкассетный магнитофон (г. Санкт- 
Петербург). Вот, пожалуй, и все. Из них 
сегодня на прилавках магазинов можно 
встретить разве что модель “Вега МП- 
122 С", да и то, видимо, из числа пос- 
ледних партий выпуска. 

Цены на двухкассетные деки не такие 
уж и низкие (это относилось и к отечест- 
венным изделиям). Причина в том, что 
размещение двух дорогих лентопротяж- 
ных механизмов в одном корпусе неболь- 
ших размеров (не больше, чем у одно- 
кассетных дек), часто с автореверсом, 
раздельным управлением ими, встроен- 
ными современными устройствами шумо- 
понижения (в том числе и с “ВБоБу-5”), с 
двумя независимыми люминесцентными 
индикаторами реального времени рабо- 
ты, ручной или автоматизированной оп- 
тимизацией тока подмагничивания под 
любую ленту и еще массой других удоб- 
ных сервисных функций представляют до- 
статочно сложную в техническом отноше- 
нии электромеханическую конструкцию. 

У двухкассетных магнитофонных при- 
ставок электрические параметры и ос- 
новные сервисные функции не хуже, чем 
уих однокассетных собратьев, несмотря 
на то что у первых отсутствует отдель- 
ная записывающая магнитная головка. В 
этом нетрудно убедиться, сравнив ана- 
логичные сведения, содержащиеся в ста- 
тье “Кассетные магнитофоны” (см. “Ра- 
дио” 1995, № 4, с. 53). 

Введение в магнитофонную приставку 
второго лентопротяжного механизма су- 
щественно расширило функциональные 
возможности аппарата. Вот наиболее 
характерные из них (в скобках приведе- 
на часто встречающаяся сейчас англоя- 
зычная терминология). 

Ускоренное копирование (НюП Зрееа 
БиБыпа) — функция, основанная на дуб- 
лировании фонограммы, выполняемой 
при повышенной скорости движения маг- 
нитного носителя (обычно удвоенной — 
9,53 см/с). Однако следует заметить, что 
записи, сделанные таким образом хотя 
и экономят время и имеют вполне хоро- 
шее качество, удовлетворяют далеко не 
всех — любители высококачественных за- 
писей предпочитают производить копи- 
рование при нормальной скорости (4,76 
см/с). Такая копия практически не отли- 
чается от оригинала. Поэтому наличие 
функции ускоренного копирования в лю- 
бых двухкассетных магнитофонных при- 
ставках не исключает выполнения этой 
операции на нормальной скорости. 


Функция, связанная с копированием, — 
одновременный запуск (ЗупсИго Зап) двух 
подготовленных лентопротяжных механиз- 
мов нажатием одной кнопки. Тот, кто имел 
возможность пользоваться такой функ- 
цией, подтвердит, насколько это удобно. 

Довольно дорогие двухкассетные маг- 
нитофонные приставки, как уже отмеча- 
лось, имеют автореверс. В отечествен- 
ных моделях такая функция не предус- 
матривалась, так как для этого требуют- 
ся лентопротяжные механизмы высокой 
точности. Более того, утвердилось лож- 
ное представление, что у механизмов с 
автореверсом невозможно добиться 
идентичности параметров при движении 
ленты в одну и другую сторону. Утверж- 
дение вполне справедливо, если после 
слова “механизм” поставить “низкого 
качества". 

Автореверс позволяет прослушать фо- 
нограммы (или часть их) в соответствии 
с принятым стандартом записи в обоих 
направлениях движения ленты без пере- 
становки кассеты. При этом возможны 
три вида автоматического режима ра- 
боты, объединенных общим термином 
Веуегз Мо4е, — переключение направ- 
ления движения в конце ленты, одно- 
кратное воспроизведение обоих доро- 
жек между отмеченными точками (обо- 
значается символом “полупетли”) и 
многократное воспроизведение между 
отмеченными точками (символ “петли“). 
Использование этих режимов реализу- 
ет функцию повторного воспроизведе- 
ния (Веау РауБаск). 

В некоторых дорогих моделях приста- 
вок (например “Теас \\/-6000 ВА”) предус- 
матривается режим ускоренного авторе- 
верса. Если при обычном режиме авто- 
реверса в конце ленты запись сопровож- 
дается потерей информации примерно 
на 10 с (прохождение ракорда в двух на- 
правлениях), то при ускоренном ревер- 
се, основанном на обнаружении прозрач- 
ного ракорда, запись прерывается не 
более чем на 1 с. 

В недорогих моделях зарубежных двух- 
кассетных магнитофонных приставках (и 
во всех отечественных) только один из 
лентопротяжных механизмов предназна- 
чен для записи и воспроизведения (обыч- 
но левый, условно называемый “В” или 
“2”). Другой (правый или “А”, “1”) —толь- 
ко для воспроизведения. В более доро- 
гих моделях предусмотрена возможность 
записи и воспроизведения на обоих ме- 
ханизмах. В этом случае запись от ис- 
точника программы может быть осущест- 
влена на любом из них (Веау Весогатпо) 
или на обоих одновременно (Оиа! Весог- 
99). Последнее часто используется для 
тиражирования фонограмм. 

Выше приведена таблица, содержащая 
основные технические параметры наибо- 
лее популярных двухкассетных магнито- 
фонных приставок. Стоимость изделий 
указана усредненная по данным отдель- 
ных торговых фирм отечественного рын- 
ка в долларах США. В графе “Диапазон 
частот” характеристика дана для ленты 
МЭК М (металл). Динамический диапа- 
зон указан при работе с шумопонижаю- 
щим устройством “Боу С”, в некоторых 
случаях (из-за отсутствия данных) звез- 
дочкой (*) отмечены параметры без шу- 
моподавителя. В графе “Счетчики маг- 
нитной ленты” первая цифра обозначает 
число счетчиков (м — механический, ос- 
тальные — электронные), а вторая — чис- 
ло разрядов в каждом счетчике. || 






УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 


Президиум Российского НТО ра- 
диотехники, электроники и связи 
им. А. С. Попова приглашает всех 
его членов и читателей журнала “Ра- 
дио” принять участие в организации 
Комитета по изданию Энциклопе- 
дии радиотехники (ЭРТ) и в пос- 
ледующей работе над ней. 

Наметившийся в последнее деся- 
тилетие интерес специалистов и уче- 
ных к изданию энциклопедий част- 
ных наук является естественным 
следствием большой потребности ос- 
ветить в краткой форме накопившие- 
ся знания в области радио. Недав- 
но вышли имеющие отношение к ра- 
диотехнике энциклопедические 
справочники по электронике и ин- 
форматике, а несколько ранее — эн- 
циклопедия по родственной ей ки- 
бернетике. Однако они далеко не в 
полной мере охватывают вопросы, 
необходимые для освещения в спе- 
циализированной энциклопедии по 
радиотехнике. 

Огромный объем знаний в облас- 
ги радиотехники крайне нуждается 
не только в их систематизации, но 
и освобождении от противоречий и 
парадоксов, которые нередко встре- 
чаются в научной, технической и по- 
пулярной литературе. | 

Общеизвестно, что радиотехника 
включает в себя два основных на- 
правления: радиосвязь и радиоло- 
кацию. По существу, у них больше 
общих вопросов и проблем, чем част- 
ных, например технологических. 
Поэтому издание отдельных энцик- 
лопедий по радиосвязи (в широком 
значении этого понятия) и радио- 
локации нам кажется нецелесообраз- 
ным, в том числе из-за возможнос- 
ти неадекватного изложения анало- 
гичных сведений учеными данных 
направлений науки и техники. В 
связи с этим желательно участие в 
работе над общей ЭРТ специалис- 
тов, обладающих широким научным 
кругозором, в том числе членов ред- 
коллегий и рецензентов статей ра- 
диотехнических и родственных им 
журналов. 

Предложения по составу Оргко- 
митета и структуре ЭРТ, сведения 
о специалистах, желающих принять 
участие в его работе и ее создании, 
просим направлять по адресу: 

























































103897, ГСП, Москва, К-31, 
Кузнецкий мост, 20/6, 
РНТОРЭС им. А. С. Попова 
(Энциклопедия) 
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БЛОК ФИКСИРОВАННЫХ 


НАСТРОЕК 


В. ЧЕРЛЕНЕВСКИИ, г. Львов, Украина 


Использующиеся для реализации фиксированных настроек 
сложные цифровые синтезаторы частот мало доступны для 
повторения в домашних условиях, а более простые, как пра- 
вило, слишком громоздки [1, 2] и потому, например, непригод- 
ны для использования в автомобильной аппаратуре. В блоке 
СВП [3] нет защиты от дребезга контактов кнопки управле- 
ния, требуется дополнительный переключатель для пере- 
хода в режим плавной настройки, велик ток, потребляемый 
от источника питания, что далеко не всегда позволяет 
встроить его в уже существующую конструкцию. 
Описываемый в статье блок настроек свободен от указан- 
ных недостатков. При сохранении традиционной плавной на- 
стройки он позволяет быстро выбрать любую из запрограм- 
мированных радиостанций, усповный номер которой отража- 
ется семисегментным светодиодным индикатором. 


Блок фиксированных настроек собран 
на широко распространенных микросхе- 
мах серии КМОП. Он может быть исполь- 
зован как при разработке новой аппара- 
туры, так и при модернизации уже суще- 
ствующей. Важно только, чтобы она име- 
ла электронную настройку на радиостан- 
ции, работающую от управляющего на- 
пряжения не более 15 В. 

Принципиальная схема блока приведе- 
на на рис. 1. В него входят: узел управ- 
ления на микросхеме ОО01, реверсивный 
счетчик импульсов на микросхеме 003, 
преобразователь кода 004 для управле- 
ния семисегментным индикатором НС1 
и дешифратор 002 для выбора резисто- 
ров Вб—В14, определяющих напряжение 
настройки. 

Выбор программ фиксированных на- 
строек производится переключателем 
ЗАЛ. Дребезг его контактов устраняется 
устройствами на элементах 001.1 и 
001.2 микросхемы 001. Когда переклю- 
чатель установлен в такое положение, при 
котором его верхний контакт (“+”) соеди- 
нен с общим проводом, на выходе эле- 
мента 001.1 появляется низкий логичес- 
кий уровень. Этот уровень поступает на 
вход элемента 001.3, на выходе которо- 
го появляется высокий логический уро- 
вень, переключающий счетчик на микро- 
схеме 003. Поскольку на входе управле- 
ния направлением счета (выв. 10 микро- 
схемы 003) присутствует высокий логи- 
ческий уровень с выхода элемента 001.2, 
показания счетчика увеличиваются на 
единицу. 

Когда с общим проводом оказывается 
соединенным нижний контакт переклю- 
чателя 5А1, на выходе элемента 001.2 
появляется низкий логический уровень, 
сигнал которого переводит реверсивный 
счетчик 003 в режим вычитания. По- 
скольку на вход 15 счетчика 003 с выхо- 
да элемента 001.3 поступает сигнал 
высокого логического уровня, счетчик 
срабатывает и его показания уменьша- 
ются на единицу. 

Конденсатор Сб обеспечивает задерж- 
ку поступления счетного импульса на 
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вывод 15 микросхемы 003 при переходе 
счетчика из режима суммирования в ре- 
жим вычитания. Условный номер на- 
стройки от 0 до 9 в виде четырехразряд- 
ного двоичного кода поступает со счет- 
чика 003 одновременно на дешифратор 
002 и преобразователь кода 004. 
Микросхема 004 преобразует зтот код 
в сигналы управления семисегментным 
цифровым индикатором НС1, отобража- 
ющим число импульсов, поступивших на 
счетчик. Поскольку счетчик 003 питает- 
ся от источника напряжением 9 В, а мик- 
росхема 004 от пятивольтового парамет- 
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рического стабилизатора (на стабилитро- 
не УО14 и резисторе В16), для согласо- 
вания выходных уровней счетчика с вход- 
ными уровнями 004 управляющие сиг- 
налы на последнюю подают через диоды 
\010—№013. 

Дешифратор 002 преобразует четы- 
рехразрядный двоичный код в позици- 
онный, при зтом на одном из десяти его 
выходов появляется сигнал высокого 
уровня напряжения, а на остальных — 
низкого. Сигнал высокого уровня исполь- 
зуется для управления варикапами на- 
стройки. Устройство установки уровней 
управляющих напряжений выполнено на 
подключенных к выходным цепям дешиф- 
ратора 002 делителях Нб—В14. Диоды 
\01—\09 устраняют взаимное влияние 
настроек друг на друга. Подстроечным 
резистором В15 устанавливается начало 
УКВ диапазона в режиме плавной на- 
стройки на радиостанции. 

При включении питания ток заряда кон- 
денсатора С2, протекающий через резис- 
тор Н5, создает на нем импульс высоко- 
го уровня. В результате микросхема 002 
устанавливается в исходное нулевое со- 
стояние, при котором на экране индика- 
тора Н@1 появляется цифра 0, а с выхо- 
да 3 микросхемы 002 поступает управ- 
ляющее напряжение на резистор плав- 
ной настройки В6б. Ручка этого резисто- 
ра выведена на переднюю панель при- 
емника. 

В зависимости от необходимого числа 
фиксированных настроек (оно определя- 
ется количеством работающих в вашей 
местности УКВ радиостанций) вывод 1 
микросхемы 003 через конденсатор С5 
может быть подключен к соответствую- 
щему выходу дешифратора 002. Пока- 
занное на схеме соединение обеспечи- 
вает восемь фиксированных настроек. 

Блок смонтирован на плате из одно- 
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стороннего фольгированного стеклотекс- 
толита толщиной 1,5 мм. Печатная плата 
и расположение на ней деталей показа- 
ны на рис. 2. Для уменьшения размеров 
часть диодов и резисторов установлена 
на ней вертикально. 

Использованы постоянные резисторы 
С2-23, подстроечные СПЗ-38Б (А7—В15) 
и переменный — СПЗ-35 (Аб); конденса- 
торы КМ-5. Вместо указанных на схеме 
можно использовать микросхемы К176ИдДл, 
564ИД1 (002), К176ЛП2, 564ЛП?2 (001); 
564ИЕЛ1 (003). Диоды УО1—\013 могут 
быть заменены на любые малогабарит- 
ные кремниевые. Для цифрового инди- 
катора подойдет АЛСЗ24Б или АЛСЗЗЗБ 
красного свечения. 

Для повышения яркости свечения сег- 
ментов индикатора в описанном блоке 
настроек ток через каждый сегмент вы- 
бран около 20 мА, так что при свечении 
всех семи сегментов общий ток, потреб- 
ляемый блоком от девятивольтового ис- 
точника питания, приблизительно равен 
170 мА. 

При необходимости потребляемый ток 
можно снизить до 50 мА, применив де- 
шифратор КР514ИД1 (004) совместно с 
малогабаритным цифровым индикатором 
АЛСЗ2ОГ (высота цифр 5 мм) с раздель- 
ными анодами. В этом случае гасящие 
резисторы В18—Я24 заменяют на печат- 
ной плате перемычками, общий катод 
индикатора (вывод 1) соединяют с об- 
щим проводом, а сопротивление резис- 
тора стабилизатора В16 уменьшают до 
47 Ом. Кроме АЛСЗ20Г, подойдут и мало- 
габаритные индикаторы с раздельными 
анодами АЛСЗ20А, АЛСЗ20Д, АЛСЗ20Е, 
АЛСЗЛАА, АЛСЗЗЭА. 


Дальнейшего снижения потребляемо- 
го тока (до нескольких мА) можно добить- 
ся применением дешифратора К176ИД2 
(004) с цифровым жидкокристалличес- 
ким индикатором ИЖКЦ1-1/18. Однако 
для работы последнего потребуется до- 
полнительный генератор возбуждения 
частотой 30...100 Гц. 

При замене злементов в каждом кон- 
кретном случае необходимо проверить 
соответствие их цоколевки, указанной на 
схеме (рис. 1). Переключатель ЗА1 дол- 
жен иметь три положения: два рабочих и 
одно нейтральное, в которое он должен 
возвращаться из рабочих. Подойдут, на- 
пример, миниатюрные тумблеры ПТЗЗ-4, 
ПТЗЗ-9, ПТЗЗ-14, ПТЗЗ-19, ПТЗЗ-24, 
ПТЗ3-29, имеющие фиксацию ручки уп- 
равления в среднем положении, и при 
их отсутствии можно использовать два 
независимых кнопочных переключателя 
ПКНб1 или П2К без фиксации. 

Переключатель ЗА1 и индикатор НС1 
можно выполнить в виде отдельного вы- 
носного узла и установить его в любом 
удобном месте, например, на прибор- 
ном щитке автомобиля, если блок фик- 
сированных настроек встраивается в 
автомобильную магнитолу. Крепление 
светодиодного индикатора упрощается 
при использовании микросхемной пане- 
ли РС14, имеющей крепежные отверс- 
тия. Провода, идущие к выносному уст- 
ройству, необходимо поместить в общий 
экран. 

Цифровая часть блока устойчиво ра- 
ботает при напряжении питания от 3 до 
15 В. При снижении напряжения умень- 
шается лишь яркость свечения сегмен- 
тов светового индикатора, однако для 


управления варикапами необходимо ста- 
билизированное напряжение. 

Блок фиксированных настроек не тре- 
бует регулировки и при отсутствии оши- 
бок начинает работать сразу после по- 
дачи напряжения питания. Контроль ра- 
боты цифровой части заключается в про- 
верке счета импульсов, поступающих с 
переключателя $А1 в режиме суммиро- 
вания и вычитания. Затем выход блока 
подключают к варикапам радиоприемни- 
ка и проверяют возможность приема 
станций в режиме плавной настройки. 
Начало низкочастотного участка диапа- 
зона устанавливают резистором Н15. 
Далее переходят к программированию 
фиксированных частот подстроечными 
резисторами Р7—В14. Если в радиопри- 
емнике есть система АПЧГ (автоматичес- 
кая подстройка частоты гетеродина), то 
на время программирования фиксирован- 
ных настроек ее следует отключить. 

Если запрограммировать частоты ра- 
диостанций в таком порядке, чтобы ус- 
ловные номера, которые показывает све- 
тодиодный индикатор, соответствовали 
последовательности расположения ра- 
диостанций на шкале приемника, то на- 
стройка приемника приближается к при- 
вычной — плавной, сохраняя удобства 
фиксированной. 
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П. МИХАЙЛОВ (ВУЗАСС), комментатор Всемирной 
Русской службы радиокомпании “Голос России” 


РОССИЯ. Москва. С переходом на “лет- 
нее” время Всемирная Русская служба ра- 
диокомпании “Голос России” работает по 
следующему расписанию: 

17.00 — 19.00 на частотах 6045, 7260, 
7280, 7340, 7400, 9610, 9810, 11630, 12040, 
12060, 15430 кГц; 

19.00 — 20.00 на частотах 6045, 7260, 
7280, 7340, 7400, 9610, 9810,11630, 11840, 
12040 кГц. В это же время для вещания 
на Германию и Францию используется 
частота 693 кГц; для северной Европы, 
Великобритании и Скандинавии -— 1323 
кГц; для Москвы и центра европейской тер- 
ритории России — 612 кГц; 

20.20 - 21.00 на частотах 6045, 7260, 
7280, 7340, 7400, 9610, 9810,11630, 11840, 
12040 кГц. 

Для Африки: 17.00 — 19.00 на частотах 
6045, 7185, 7245, 7260, 7280, 7325, 7340, 
7400, 9610, 9615, 9675, 9730, 9810, 11630, 
11685, 11725, 11850, 12035, 12040, 12060, 
15430, 15550 кГц; 19.00 — 21.00 на часто- 
тах 6045, 7260, 7280, 7340, 7400, 9610, 
9810, 11630, 11840, 12040 кГц. 

Для Ближнего Востока: 15.00 — 16.00 на 
частотах 7245, 9615, 9730, 11665, 11725, 
11825 кГц; 

Для Дальнего Востока, Австралии, Но- 
вой Зеландии и акватории Тихого океа- 
на: 12.00 - 14.00 на частотах 6080, 7315, 
7330, 9800, 9835, 11675, 11730, 11860, 
12035 кГц. 

Для Юго-Восточной Азии: 12.00 -— 14.00 на 
частотах 7170, 7305, 7315, 7330, 9895, 11665, 
11730, 11765, 11820, 11860, 15550 кГц; 

Для Северной и Латинской Америки: 
1.00 - 3.00 на частотах 7125, 7370, 9820, 
9830, 11660, 12000, 13605, 15445 кГц; 

Для Латинской Америки: 23.00 — 24.00 
на частотах 7310, 7370, 9820, 9830 кГц. 

На территории республик бывшего 
СССР передачи Всемирной Русской служ- 
бы “Голоса России” можно пытаться при- 
нимать: 

Центр европейской части — по расписа- 
нию вещания на Европу, Ближний Восток 
и Африку. 

Запад Украины, Молдавии, Белоруссии, 
Прибалтика и Калининградская область — 
по расписанию работы на Европу, вклю- 
чая трансляции на средних волнах. 

Российское Заполярье: европейская 
часть — по расписанию вещания на Евро- 
пу; азиатская часть — по расписанию рабо- 
ты на Дальний Восток и Северную Америку. 

Зауралье, Сибирь, Дальний Восток, 
Приморье — см. расписание работы на 
Дальний Восток, Северную Америку и 
Юго-Восточную Азию. 

Юг европейской части России, Кавказ, 
Закавказье, республики Центральной Азии 
могут принимать передачи, ориентирован- 
ные на Ближний Восток и Африку; в ряде 
регионов Киргизии, Таджикистана и Узбе- 
кистана возможен лрием по расписанию 
для Ближнего Востока, Африки, а также 
Юго-Восточной Азии. 

Это, конечно, лишь ориентировочные 
рекомендации, основанные на опыте при- 
ема русских программ “Голоса России” в 


Время везде — УТС (Всемирное). 


18 — РАДИО № 6, 1997 г. 


предыдущие периоды, поэтому целесооб- 
разно проверить возможность приема не- 
посредственно на местах, используя все 
приведенное выше расписание. 


ххх 


Программа для любителей радио “Клуб 
ОХ" передается по воскресеньям в 13.30 
и 20.30; по средам —в15.30 и 23.00; по чет- 
вергам - в 1.30. 

Адрес станции: Всемирная Русская 
служба, “Голос России”, Москва-радио, 
113326, Россия. Тел./факс (095) 233-6116. 
Адрес в компьютерной сети “ИНТЕРНЕТ” 
с возможностью прослушивания программ 
в реальном времени и получения справоч- 
ных материалов — НТТР:// МАЛАЛ/ МОР.ВО. 
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Московская независимая радиостанция 
“Надежда” постепенно возобновляет ве- 
щание на средних волнах (частота 1044 
кГц) параллельно с существующим веща- 
нием на УКВ (104,2 МГц). Прекращение 
работы на СВ было вызвано финансовы- 
ми трудностями. 

Краснодарский край, Сочи. Радио- 
станция “Ника” (принадлежит телерадио- 
компании “Ника Телеком”) работает круг- 
лосуточно на частоте 101,9 МГц. В про- 
грамме — музыка разных жанров и собст- 
венная информация. 

“Радио России Ностальжи” ретранслиру- 
етпередачи из Москвы начастоте 102,5 МГЦ. 

На частоте 103,1 МГц, использовавшей- 
ся радиостанцией “Модерн”, весной с. г. 
началось тестирование передатчика без 
упоминаний о его принадлежности. 

Радиостанция “Европа Плюс” (ретран- 
сляция из Москвы) работает на частоте 
104,4 МГц. 

Все перечисленные станции вещают в 
стереорежиме. 

Санкт-Петербург. На частоте 105,9 МГц 
здесь должны вестись ретрансляции про- 
грамм московской музыкально-информа- 
ционной станции “Радио-1-1” (данные за 
март с. г.) 

Совместная российско-американская 
(музыкальная) радиостанция “Радио-1 
Петроград" работает на частоте 71,66 МГц 
через 15-киловаттный передатчик. В бли- 
жайшем будущем станция начнет парал- 
лельное вещание на частоте 100,9 МГц. 
“Радио-1 Петроград" ретранслирует свои 
программы в Выборге на частоте 101,0 
МГц через 1-киловаттный передатчик с 
15.00 до 20.00. 

Радиостанция “Европа Плюс” (ретран- 
сляция из Москвы с добавлением местной 
информации) работает в Выборге на час- 
тотах 72,8 и 106,0 МГц. 

Радиостанция “Нова” (ретрансляция из 
Новгорода) слышна в окрестностях Санкт- 
Петербурга через передатчик в г. Луга, 
работающий на частоте 69,62 МГц. 

Иркутская обл., г. Ангарск. Независи- 
мая информационно-музыкальная радио- 
станция “АТВОС” работает на частотах 
1503 кГц и 105,6 МГц. 

Красноярск. Бывшая радиостанция 
“Бабушкин сундук", специализировавшая- 
ся на стиле “ретро”, теперь именуется “Ра- 
дио Город”. Она освободила частоту 1332 
кГц (которую заняла другая местная ра- 
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диостанция — “Русская волна”) и начала 
работать на частоте 100,3 МГц. Красно- 
ярский филиал радиостанции “Европа 
Плюс” использует частоту 1053 кГц. 
Астрахань. Здесь начали работать две 
новые станции: “Русское радио — Астра- 
хань” (ретрансляция музыки из Москвы, 
плюс местная информация, частота 102,2 
МГц) и “Европа Плюс Астрахань" (частота 
102,7 МГц). Обе радиостанции использу- 
ют 1-киловаттные передатчики. 
Мурманск. Радиостанция “69-я парал- 
лель" работает на частоте 1080 кГц. Рас- 
писание: по рабочим дням - с 2.00 до 
15.00, по субботам -— в интервале време- 
ни 4.00 — 9.00, по воскресеньям -— 5.00 — 
9.00. На этой же частоте по вторникам, 
четвергам, пятницам и субботам в 7.10 — 
8.00 включается радиостанция “Атлантика”, 
передающая специальные программы для 
моряков и рыбаков Северного бассейна. 


ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 


Италия, Рим. Международное Итальян- 
ское радио вещает на русском языке в 
3.30, а на украинском - в 3.50 на частотах 
5975, 7270, 9670 кГц. Вторая русскоязыч- 
ная программа из Рима передается в 5.35 
на частотах 9670, 11800 кГц; третья пере- 
дача транслируется в 16.05 на тех же час- 
тотах (9670, 11800 кГц); четвертая — вы- 
ходит в эфир в 20.00 на частотах 6035, 
7145, 9670 кГц. На литовском языке Ита- 
льянское радио передает в 4.45 на часто- 
тах 5975 и 9670 кГц. 

В расписании приведено только время 
начала передач, поскольку длительность 
всех программ одинакова и составляет 20 
минут. 

Бразилия. Открылось прохождение из 
Южной Америки. На территории России 
удалось принять следующие бразильские 
радиостанции: “Клубе ду Пара” — время 
приема 1.55, частота 4885 кГц; “Анхангуз- 
ра”-1.57, частота 9645 кГц, а также в 4.32, 
частота 11925 кГц; “Кансао Нува” - 4.15, 
частота 9675 кГц. 

Все эти станции ведут передачи на пор- 
тугальском языке и передают много лати- 
ноамериканской музыки. 


“ВОКРУГ ЭФИРА” 


Федеральная служба России по теле- 
видению и радиовещанию (ФСТР) издала 
приказ о сокращении времени вещания 
популярной российской государственной 
радиостанции “Маяк” до 14 час. в сутки; 
“Радио-1” (бывш. 1-я программа Всесоюз- 
ного радио) — до 15 час.; “Радио России" — 
до 17 час. Причина такого решения — кри- 
зис финансирования; государственные 
радиостанции России не получают из бюд- 
жета даже доли выделенных средств. Го- 
сударственный Дом радиовещания и зву- 
козаписи (ГДРЗ), обеспечивающий часть 
технической стороны российского радио- 
вещания (студии записи и воспроизведе- 
ния радиопрограмм, магнитная лента и, 
самое главное, операторы звукозаписи), 
оказался в качестве ответчика. Не полу- 
чающие много месяцев зарплату опера- 
торы подали на ГДР3З в суд. 

Радиовещание, являясь наиболее до- 
ступным средством массовой информа- 
ции, находится в тяжелейшем положении. 
Подробно об этом рассказано в статье А. 
Мировской — “МАЯК” светит, но уже не гре- 
ет”, опубликованной в журнале “Новое 
время", № 11 за 1997 г. 
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КЛАВИАТУРА 1ВМ РС 


А. ДОЛГИЙ, г. Москва 


Кабель от клавиатуры подключают к 
системному блоку чаще всего с помощью 
круглого пятиконтактного разъема {в ино- 
странной литературе его называют 0ИМ- 
соппес{юг), аналогичного используемому 
в бытовой звуковоспроизводящей аппа- 
ратуре. В свое время фирму 1ВМ много 
критиковали за выбор такого разъема, 
считая его недостаточно надежным. 

Известна также модификация после- 
довательного интерфейса клавиатуры, 
называемая Р$/2. Кроме клавиатуры, к 
нему можно подключить манипулятор 
“мышь” и, в принципе, любые другие 
устройства. Разъем интерфейса Р5/2 из- 
вестен под названием “ти!-ГИ№”. Он мень- 
ше диаметром, чем упомянутый пятикон- 
тактный, и содержит шесть контактов. 
Стандартную клавиатуру подключают к 
такому разъему через переходник, схема 
которого приведена на рис. 7. Здесь же 
указано назначение линий интерфейса. 

В системном блоке обменом данными 
с клавиатурой “заведует” микроконтрол- 
лер |ме! 8042 (отечественный аналог — 
ЭКР1847ВГб). По своей структуре он на- 
поминает несколько упрощенный 8048. 
Этот контроллер, впервые появившийся 
в 1ВМ РС/АТ, позволил увеличить ско- 
рость и надежность приема кодов, орга- 
низовать передачу клавиатуре команд, 
изменяющих режим ее работы. Приня- 
тые от клавиатуры скэн-коды после пре- 
образования помещаются в регистр, ко- 
торый для главного процессора компью- 
тера является портом ввода/вывода с 
адресом 60Н (в некоторых компьютерах 
64Н). Сделав это, контроллер по линии 
1ВОТ выставляет запрос прерывания 
главного процессора. 





Я КЛЕЗИОТИДЕ 


г | || | 
Г. инхровизоция 








Только теперь скэн-коды клавиш ста- 
новятся доступными программе, выпол- 
няемой компьютером. Но их значения 
(рис. 8) совершенно не похожи на пере- 
даваемые клавиатурой. Большинство из 
них совпадают с теми, которые принимал 
от своей клавиатуры ВМ РС/ХТ, где скэн- 
коды попадали в порт 6бОН без каких-либо 
преобразований. Таким образом дости- 
гается работоспособность программ, раз- 
работанных для ВМ РС/ХТ, в более позд- 
них вариантах компьютера. В момент по- 
явления !ВМ РС/АТ это было важно. 

Следует иметь в виду, что скэн-коды 
клавиатуры 1ВМ РС/АТ, которые приво- 
дились на рис. 5, выполняемая компью- 
тером программа не может получить ни- 
каким способом. Однако они могут быть 
полезны тем, кто захочет применить стан- 


Окончание. Начало см. в "Радио", 1996, № 4. 


дартную клавиатуру в каком-либо собст- 
венном изделии. 

Выше уже упоминалось о возможнос- 
ти управления работой клавиатуры со 
стороны системного блока. Для этого 
главному процессору компьютера доста- 
точно записать код команды в порт с 
адресом 60Н, остальное сделает контрол- 
лер 8042. Чтобы управлять светодиода- 
ми клавиатуры, в этот порт прежде все- 
го нужно записать шестнадцатиричный 
код ЕС, а за ним (с интервалом в несколь- 
ко миллисекунд, необходимым для об- 
работки и передачи кода контроллером} 
— восьмиразрядный двоичный код, от 
каждого из трех младших разрядов ко- 
торого зависит свечение одного из све- 
тодиодов клавиатуры. Логическая 1 в со- 
ответствующем разряде зажигает свето- 
диод, а логический 0 гасит. Остальные 
пять разрядов кода не имеют значения. 

Есть и другие команды. Вот важней- 
шие из них: 

ЕЕ — начальная установка и самотес- 
тирование клавиатуры; 

РЕ — запрос повторения последнего 
переданного клавиатурой кода; 

Е3 — установка параметров режима 
автоповтора; 


ЕЕ — запрос эхо (в ответ клавиатура - 


повторяет этот код}. 

При установке параметров автоповто- 
ра за кодом команды должен следовать 
двоичный восьмиразрядный код, пять 
младших разрядов которого задают ско- 
рость автоповтора (0 — максимальная, ЛЕН 
— минимальная). Двумя следующими раз- 
рядами устанавливают задержку выдачи 
первого из автоматически повторяемых 
нажатий в пределах от 0,25 до 1 ссша- 
гом 0,25 с. Старший разряд кода равен 0. 

Клавиатура подтверждает прием и вы- 
полнение команды шестнадцатиричным 
кодом РА. На ошибочную команду она 
отвечает кодом ЕЕ. 

Вот и все, что касается собственно 
клавиатуры и ее контроллеров. 

Далее скэн-коды клавиш обрабатыва- 
ются главным процессором компьютера. 
Получив запрос 1ВО1, он прерывает вы- 
полняемую программу и переходит к об- 
работке соответствующего этому запро- 
су прерывания 1п1 9. Именно это преры- 


вание (драйвер клавиатуры} устанавли- 
вает соответствие между клавишами и 
вводимыми символами, учитывает и 
переключает регистры и режимы работы 
клавиатуры. Стандартный драйвер, нахо- 
дящийся в ВЮ$ компьютера, обеспечи- 
вает раскладку клавиатуры, показанную 
на рис. 1. Результаты своей работы он 
помещает в предназначенные для этого 
ячейки сегмента 40Н ОЗУ компьютера. 
Ниже мы будем ссылаться именно на этот 
сегмент, указывая только смещения ад- 
ресов ячеек памяти. 

Прежде всего, драйвер анализирует со- 
стояние некоторых специальных клавиш 
и их комбинаций. Например, обнаружив 
одновременное нажатие клавиш “С”, 
“АК” и “ОеГ’, он вызывает программу на- 
чального запуска компьютера. При одно- 
временном нажатии “ЗЫ” и “Рип Зсгееп” 
генерируется прерывание 1п+{ 5, печатаю- 
щее на принтере всю информацию, вы- 
веденную в данный момент на экран мо- 
нитора. Клавиша “Раизе” приостанавли- 
вает работу компьютера до нажатия лю- 
бой другой клавиши. Действие комбина- 
ции “Сш”+”Раизе” зависит от режима, 
установленного операционной системой 
компьютера. Если в файле СОМНС.$\У$ 
записана команда ВАЕАК-=ОМ, эта ком- 
бинация прерывает работу прикладной 
программы и возвращает управление 
операционной системе (иногда это по- 
лезно при “зависаниях” программ). Ко- 
манда ВРЕАК=ОЕЕ отключает эту функ- 
цию. Следует иметь в виду, что многие 
прикладные программы сами отключа- 
ют функцию ВВЕАК независимо от ус- 
тановок операционной системы, за счет 
чего достигается некоторое ускорение 
их работы. 

Группа клавиш смены регистров “ЗН” 
(сдвиг регистра}, “Си” (управление) и 
“АН” (альтернативная функция) предна- 
значена для изменения кодов, генериру- 
емых драйвером при нажатиях прочих 
клавиш. 

Если ни одна из клавиш “ЗЫ”, “Сы”, 
“АН” не нажата, формируются и записы- 
ваются в буфер клавиатуры (ячейки с 1ЕН 
по 20Н} коды строчных букв и цифр. Пра- 
вые “цифровые” клавиши при этом выда- 
ют коды управления курсором. При нажа- 
той “ЗЫ” клавиши основной части кла- 
виатуры формируют коды прописных (за- 
главных) букв и знаков препинания, а 
“цифровые” выдают цифры. Меняются и 
коды, соответствующие клавишам “Е1”— 
"-12". На некоторые клавиши “ЗЫ” не 
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Примечание: Код отпускания отличиется ебиницей 8 старшем разряде. 
$ Например: нажатие 1С, отпуснавие 9С, 
или паматие ЕО 48, отпусновие ЕО С8. 


Рис. 8 
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Рис. 9 


действует. При нажатых “СИ” или “АК” 
генерируются еще два различных набора 
кодов, как правило, не соответствующих 
никаким символам и используемых при- 
кладными программами как управляющие. 

Полный набор так называемых расши- 
ренных кодов, вырабатываемых драйве- 
ром клавиатуры, показан на рис. 9. Здесь 
красный, зеленый и синий цвета соот- 
ветствуют нажатым клавишам “ЗВ”, 
“С!” и “АК”. Если какой-либо код отсут- 
ствует, это означает, что компьютер не 
реагирует на соответствующую комбина- 
цию клавиш. Расширенный код всегда 
двубайтный. Его младший байт представ- 
ляет собой АЗС!-код символа, а для уп- 
равляющих клавиш и их комбинаций ра- 
вен 0 либо ОЕОН. Старший байт совпа- 
дает (правда, не всегда) со скэн-кодом 
клавиши (см. рис. 8). 

С помощью клавиши “А№” можно при 
необходимости ввести коды, отсутствую- 
щие на рисунке. Для этого достаточно при 
нажатой “А!” набрать на правой цифро- 
вой клавиатуре десятичное значение кода. 
После отпускания клавиши код заносится 
в буфер клавиатуры, причем его старший 
байт в этом случае всегда равен 0. 

На клавиатуре имеется группа клавиш 
“триггерного” действия. При последова- 
тельных нажатиях этих клавиш соответ- 
ствующие им режимы включаются и вы- 
ключаются. Одновременно зажигаются и 
гаснут светодиоды-индикаторы этих ре- 
жимов. 

Режим “Сарз 1оск”(замок заглавных 
букв) инвертирует действие клавиши 
“ОНИ” на буквенные клавиши (нажатой 
“ЗИ” соответствуют строчные, а отпу- 
щенной — прописные буквы). На все дру- 
гие (в том числе цифровые) клавиши 
“Сарз [осК” не действует. 

Режим “Мит 1осК” (замок цифр) ана- 
логичным образом инвертирует “ЗАМ”, но 
только для правых цифровых клавиш, не 
действуя ни на какие другие. 

Режим “Зсгой [осК” (замок сдвига эк- 
рана) по замыслу разработчиков должен 
был воздействовать на работу контрол- 
лера дисплея. Предполагалось, что при 
его включении курсор будет оставаться 
на экране неподвижным, а все изобра- 
жение будет перемещаться относитель- 
но него. Однако такой режим практичес- 
кого применения не нашел и соответст- 
вующая клавиша лишь изменяет значе- 
ние разрядов ячейки 17Н. 

Во многом аналогично действие кла- 
виши “пзец” (вставка). Она также не из- 
меняет (как первоначально было задума- 
но) режим работы контроллера дисплея, 
а влияет лишь на состояние разрядов 
ячейки 17Н. Но в отличие от других “триг- 
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герных” клавиш, “тзей” помещает свой 
код в буфер клавиатуры, предоставляя 
возможность реагировать на него при- 
кладным программам. 

Текущее состояние названных клавиш 
и режимов драйвер постоянно отобра- 
жает в ячейках 17Н и 18Н (логическая 1 
соответствует нажатой клавише или 
включенному режиму). 


Ячейка 17Н 

00 Правая “ЗЫ” 

01 Левая “ЗЫ” 

02 Любая из “СШ” 

03 Любая из “АК 

04 Режим "Зсгой осК” 
05 Режим “Мит Госк” 

06 Режим “Сарз ГоскК” 
07 Режим “пзец” 


Ячейка 18Н 

00 Левая “СШ” 

01 Левая “АМ” 

02 “ЗузВа” (‘А№+”Ригт Зсгееп”) 
03 “Раизе” 

024 “Зсгой [оск” 

05 “Мит ГосК” 

06 “Сар$ ЦосК” 

07 “/пзей” 


Кроме того, здесь индицируется не 
выполняющее никакой функции одновре- 
менное нажатие клавиш “А№” и “Риге 
Эсгееп” или аналогичное ему нажатие 
имеющейся в некоторых клавиатурах кла- 
виши “ЗузВа”. 

В разряд ОЗ ячейки 18Н драйвер за- 
носит логическую 1, когда работа ком- 
пьютера приостановлена клавишей 
“Раизе”. К сожалению, прикладным про- 
граммам это значение недоступно, так 
как компьютер “зависает” внутри драй- 
вера клавиатуры. 

Как уже говорилось, коды нажимаемых 
клавиш драйвер помещает в буфер кла- 
виатуры, состоящий из шестнадцати дву- 
байтных ячеек. Указатель (смещение ад- 
реса в сегменте 40Н) на ячейку, в кото- 
рую прерывание 1п{ 9 запишет код сле- 
дующей нажатой клавиши, находится по 
адресу ТСН. Считывает записанные в 
буфер коды, как правило, рассматривае- 
мое ниже прерывание ШЕ 16Н. По адресу 
ТАН находится указатель на первый из 
еще не считанных кодов. При каждой за- 
писи в буфер и каждом чтении информа- 
ции из него значение соответствующего 
указателя увеличивается на 2, причем, 
достигнув последней ячейки буфера, он 
вновь становится равным адресу его на- 
чала. Это делается автоматически соот- 
ветствующими прерываниями. Равенство 
указателей означает, что буфер пуст. 

Если клавиши нажимают быстрее, чем 
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программа считывает их коды из буфе- 
ра, расстояние между указателями рас- 
тет. Когда число несчитанных кодов до- 
стигает 16, вместо записи в буфер оче- 
редного кода подается звуковой сигнал 
переполнения. На практике это происхо- 
дит в двух ситуациях. В первой из них 
нужно просто нажимать клавиши помед- 
леннее, давая программе возможность их 
обработать. Во второй ситуации звуко- 
вой сигнал свидетельствует о том, что 
программа, “зависнув”, прекратила счи- 
тывать коды из буфера и можно лишь 
попробовать прервать ее клавишами 
“СН|"+"Раизе”, “С ”"+"АН"+"Ое!" либо 
просто ненадолго выключить компьютер. 

Прерывание ВОЗ 1п{ 16Н вызывают все 
системные и прикладные программы, 
пользующиеся вводом с клавиатуры. В 
отличие от ШЕ 9, вызываемого контрол- 
лером клавиатуры аппаратно, это — про- 
граммное прерывание. Оно может выпол- 
нять несколько функций. Номер функции 
указывается в регистре АН при вызове 
прерывания. 

Функции 00 и 10Н — чтение очередно- 
го кода из буфера. Если буфер пуст, 
функция ждет нажатия клавиши. Расши- 
ренный код возвращается в регистре АХ. 

Функции ОЛН и 14Н — проверка нали- 
чия кода в буфере. Функция возвращает 
7Е=1, если буфер клавиатуры пуст, и 
7Е=0, если имеется код клавиши, ожи- 
дающий считывания. В последнем слу- 
чае в регистре АХ возвращается этот код. 
В отличие от предыдущей функции код 
из буфера не удаляется и указатель счи- 
тывания не перемещается. 

В отличие от новых функций 10Н и 11Н, 
старые ООН и О1Н не реагируют на коды 
некоторых сочетаний клавиш. Коды, вы- 
даваемые только новыми функциями, на 
рис. 9 выделены желтым фоном. К сожа- 
лению, многие трансляторы языков вы- 
сокого уровня в своих операторах ввода 
с клавиатуры работают только со стары- 
ми функциями прерывания 1% 16Н. Что- 
бы использовать все возможности кла- 
виатуры, приходится модифицировать 
эти операторы или подменять их собст- 
венными процедурами. 

Функции 02Н и 12Н — проверка состо- 
яния клавиш регистров. В регистре АЁ 
возвращается содержимое ячейки 17Н. 
Функция 02Н возвращает в регистре АН 
нулевое значение, а 12Н — информацию 
о состоянии следующих клавиш: 


00 Левая “Си” 
01 Левая “АК” 
О2 Правая “С” 
03 Правая “А№ 
04 “Зсгой оск” 
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05 “Мит ГосК” 
06 “Сарз 1осК” 
07 “ЗузНа” 


Учтите, что формат возвращаемых дан- 
ных не совпадает с форматом ячейки 18Н. 

Функция ОЗН устанавливает режим 
автоповтора нажатия клавиш. При ее 
вызове в регистре АХ должен находить- 
ся код 0305Н. Число в регистре В! зада- 
ет период автоповтора, а в ВН — началь- 
ную задержку. 

Функция 05Н заносит в буфер клавиа- 
туры код из регистра СХ, при перепол- 
нении буфера возвращает А|=1. В даль- 
нейшем код из буфера может быть счи- 
тан, как если бы он был введен с клави- 
атуры. Это позволяет имитировать ввод 
с клавиатуры в различных демонстраци- 
онных программах или показывать реко- 
мендуемые значения вводимых с нее 
параметров. Например, если предвари- 
тельно поместить в буфер коды клавиш 
“1”, “2” и “3", то при выполнении опера- 
тора ввода числа с клавиатуры на экра- 
не монитора появится значение 123, ко- 
торое можно сразу же ввести, нажав Еп- 
чег", либо изменить, пользуясь другими 
клавишами. Функцию О5Н часто приме- 
няют и для имитации ввода с клавиату- 
ры с помощью “мыши”. Если, например, 
при нажатии на кнопку манипулятора за- 
носить в буфер клавиатуры код клавиши 
“Етег”, результат будет аналогичен дей- 
ствительному нажатию на нее. 

На этом мы закончим рассмотрение 
функций клавиатуры. Что касается осо- 
бенностей различных процедур ввода, 
имеющихся в операционной системе и язы- 
ках высокого уровня, то для знакомства с 
ними лучше обратиться к описаниям соот- 
ветствующих программных продуктов. 

Читатель вправе воскликнуть: как же 
так, в статье даже не упомянута возмож- 
ность ввода русских букв! Дело вовсе не 
в забывчивости автора. В клавиатуре ВМ 
РС не предусмотрено абсолютно ника- 
ких средств специально для ввода букв 
русского или какого-либо другого алфа- 
вита. Отсутствует даже клавиша соответ- 
ствующего переключения. Но как следует 
из сказанного выше, никакой переработ- 
ки аппаратных или программных средств 
собственно клавиатуры для работы на 

русском языке и не требуется, посколь- 
ку все преобразования передаваемых ею 
скзн-кодов в коды символов производит 
главный процессор компьютера. Так что 
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единственное, чем “русифицированная” 
клавиатура отличается от “не русифици- 
рованной", — это надписи на клавишах. 

Естественно, разработчики оригиналь- 
ных англоязычных версий ВЮ$ не поза- 
ботились о возможности общения с ком- 
льютером на русском языке. А заложен- 
ные в операционную систему М$ 00$ 
средства адаптации к национальным ал- 
фавитам настолько неудачны, что ими 
никто не пользуется (по крайней мере, в 
России). Для всех импортных и большин- 
ства скопированных с них отечественных 
1ВМ-совместимых компьютеров требует- 
ся специальная программа-русификатор 
клавиатуры (обычно она объединена с 
программой-русификатором дисплея). 
Чаще всего она представляет собой спе- 
циализированный обработчик прерыва- 
ния 11 9, подменяющий полностью или 
частично стандартный драйвер клавиа- 
туры, имеющийся в ВЮ$. Иногда моди- 
фицируются обработчики прерывания 111 
16Н и другие функции ВЮ$З и 00$, свя- 
занные с вводом с клавиатуры. 

Русификаторов разработано очень мно- 
го. Они могут быть автономными рези- 
дентными программами (загружаемыми 
через СОМНС.$5У$ или АЧТОЕХЕС.ВАТ) 
или входить в состав прикладных про- 
грамм (например, текстового процессо- 
ра ЛЕКСИКОН) и операционных систем 
(например, русских версий МАпдом5). К 
сожалению, в различных русификаторах 
совпадает лишь расположение основных 
русских букв. В зависимости от вкусов 
разработчика различаются способы пере- 
ключения с латинского регистра на рус- 
ский, расположение отдельных знаков 
препинания и таких букв, как Ъ и ЕЁ. Так 
что не удивляйтесь, если при работе с 
некоторыми программами для того, что- 
бы ввести запятую или точку, придется 
нажимать вовсе не те клавиши, к кото- 
рым вы привыкли, работая на том же ком- 
льютере с другими программами. Неко- 
торые популярные варианты той части 
клавиатуры, на которую влияют русифи- 
каторы, показаны на рис. 10. 

Многие (особенно начинающие поль- 
зователи компьютеров) просят объяс- 
нить, зачем нужна на клавиатуре та или 
иная клавиша. Необходимо понять, что 
здесь не может быть однозначного отве- 
та, он может относиться только к кон- 
кретной программе, исполняемой ком- 
пьютером. Например, нажатие клавиши 
“Етег” (ввод) во многих случаях, но да- 
леко не всегда, запускает выполнение 
какой-либо программы или функции, а 
клавиша “Езс” (выход) приостанавлива- 
ет либо прекращает ее. Достаточно ква- 
лифицированный программист, разраба- 
тывая прикладную программу, может со- 
вершенно произвольно выбирать и ме- 
нять назначение клавиш. При желании 
можно изменить функции даже таких кла- 
виш, как “Риге Зсгееп” или “Рацзе”, а для 









переключения регистров использовать не 
клавишу “ЗН, а, например, “Таб”. В 
использовании клавиш существует даже 
своеобразная мода. Например, для пре- 
кращения работы программы в разное 
время популярны были “Сш"+”С”, “Ес”, 
“СН”+”"О", “А!"+”О”, “АК"+”Х”. Сегодня 
под влиянием МАпом/з$ для этого часто 
пользуются комбинацией “АН”+"Е4”. В то 
же время такие клавиши, как “Е11”, “Е12” 
и “Зсгой осК”, применяются очень ред- 
ко, но сохраняются на клавиатуре исклю- 
чительно для совместимости с програм- 
мами, возможно, их использовавшими. 

Некоторые клавиатуры содержат до- 
полнительные клавиши. Например, в 
малогабаритных компьютерах, кроме 
"ЭВ, “СЕ” и “АЕ”, могут быть дополни- 
тельные клавиши регистров, позволяю- 
щие при меньшем общем числе клавиш 
не только выполнять все функции стан- 
дартной клавиатуры, но и управлять ре- 
жимами работы жидкокристаллического 
дисплея, задавать режимы уменьшенно- 
го знергопотребления и даже имитиро- 
вать манипулятор “мышь”. 

Иногда дополнительные клавиши из- 
меняют режим работы самой клавиату- 
ры. Например, на одной из них клавиша с 
модным названием “Тигфо” при совмест- 
ном нажатии с другими изменяет скорость 
автоповтора, включает и отключает зву- 
ковую индикацию нажатия, позволяет за- 
блокировать работу клавиатуры. 

Наконец, выпускаются клавиатуры, спе- 
циализированные для работы с опреде- 
ленными программами. На них дополни- 
тельно устанавливают клавиши, нажатие 
которых заменяет часто используемые в 
данной программе комбинации клавиш 
и их последовательности. Например, кла- 
виатура, предназначенная для работы с 
Млпаом5-95, содержит три такие клави- 
ши. Две из них, помеченные эмблемой 
Млпдо\5 в виде флага и расположенные 
слева и справа от клавиши “Пробел”, эк- 
вивалентны экранной кнопке “Зап” (в 
русской версии — “Пуск”). Еще одна кла- 
виша, помеченная стилизованным изобра- 
жением меню, вызывает на экран меню 
программы. Скэн-коды этих клавиш по- 
казаны на рис. 11. Там же приведены рас- 
ширенные коды, заносимые в буфер кла- 
виатуры при нажатии клавиши “Меню”. 
Клавиши “За” таких кодов не имеют. 


Перевод английских надписей 
на клавиатуре (в порядке следова- 
ния, начиная с верхнего ряда) 


Езс (Е5саре) — выход 

Риге Зсгееп — печать экрана 

ЗузРа (Зузет Кедцез! — вызов сис- 

темы 

Зсгой Госк — замок прокрутки экра- 

на 

Раизе — пауза 

ВгеакК — прекращение 

11$ (зе) — вставка 

Ноте — домой 

РаЧр (Раде Ур) — страница вверх 

Мит ГосК (Митейс Кеуз 1осК) — за- 
мок цифровых клавиш 

| ТаБ (Таб\щаноп) — табупяция 

! ре! (беве) — удапение 

Епд — конец 

| РоОп (Раде Оомт) — страница вниз 

Сар$ Госк (СарНа! 1еКегз 1осК) — за- 

мок заглавных букв 

| Емег — ввод 

ЭП — сдвиг 

СШ (Сопго!) — управпение 

АЕ (АКегпавуе) — альтернативный 
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МОДЕРНИЗИРУЕМ 
1ВМ-СОВМЕСТИМЫЙ ПК 


А. ФРУНЗЕ, г. Москва 


Следующая особенность процессора — 
дробление конвейера не на пять, а на 
шесть ступеней. В литературе конвейе- 
ры, имеющие более пяти ступеней, по- 
лучили название суперконвейеров (зирег- 
рирейпеа агсп|йесге). Смысл дробления 
очевиден — более простые действия на 
каждой ступени позволяют быстрее пере- 
ходить с одной на другую, повышая так- 
товую частоту. 

Объем внутренней кзш-памяти выбран 
относительно небольшим — 16 Кбайт. На 
первый взгляд, это кажется просчетом. 
Однако статистические исследования 
показывают, что при объеме кзш-памя- 
ти 8 КБайт и длине строки 8 байт веро- 
ятность нахождения данных в кзш-памя- 
ти превышает 80 %. Первое удвоение 
каждого из параметров увеличивает эту 
вероятность примерно на 4...5, второе — 
на 2...3 %. Поэтому зффективность ра- 
боты 16- и 32-килобайтной кзш-памяти 
примерно одинакова, в то время как 32- 
килобайтная кэш-память сильно удоро- 
жает кристалл. Позтому объем внутрен- 
ней кзш-памяти большинства процессо- 
ров х8б не превышает 16 Кбайт. 

Отметим, что внутренняя кэш-память 
— общая для команд и для данных и мо- 
жет работать как в режиме М/ще-ТИгоидн, 
так и в режиме \М/Це-Васк. Структура 
кэш-памяти — четырехканальная ассоци- 
ативная. 


ВКЛЮЧЕНИЕ 
ПРОЦЕССОРА 


Автор не случайно так много времени 
уделил описанию архитектурных особен- 
ностей Сх5х86. Дело втом, что при старте 
процессора в подавляющем большинст- 
ве системных плат многие из описанных 
особенностей оказываются незадейство- 
ванными. Их включение возложено на 
пользователя, в связи с чем ему жела- 
тельно иметь представление о задейст- 
вуемых функциях. О том, как их можно 
задействовать, мы расскажем ниже. А 
пока попытаемся понять, почему они вы- 
ключены при старте процессора. 

Ранее отмечалось, что процессоры 486 
фирмы Супх не пользуются особой по- 
пулярностью. Это является следствием 
нескольких причин. Часть из них — зко- 
номического характера: Супх не в состо- 
янии тратить так много средств, как шп- 
1е!, на продвижение своей продукции. Но 
есть и чисто технические проблемы. На 
большинстве тестовых программ процес- 
соры Суйх “выглядят” медленнее анало- 
гичных процессоров Ще! и АМО, и это 
не прибавляет им поклонников. Но еще 
хуже то, что они заслужили репутацию 
“капризных” процессоров, о чем выше 
уже говорилось. 

Процессоры Сх5х86 фирма Супх пред- 
назначала в основном для мобильных 
систем со специально разработанными 
под процессор материнскими платами. 
Известны случаи, когда она отказывалась 
продать процессоры Сх5х86 фирмам, 
которые собирались установить их в пла- 


Окончание. Начало см. в “Радио”, 1997, 
№ 2—5. 
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ты, не рассчитанные на их использова- 
ние. Но исключить применение процес- 
соров в таких платах Супх была не в си- 
лах. Поэтому она сделала так, чтобы ме- 
ханизм прогнозирования ветвлений, стек 
возвратов, механизм изменения приори- 
тетов команд, обходы и продвижение 
данных и некоторые другие из описан- 
ных возможностей можно было включать 
и выключать программным путем. В мо- 
мент старта процессора зти возможнос- 
ти отключены, что практически исключа- 
ет проблемы при установке процессора 
в системной плате. При этом произво- 
дительность процессора оказывается 
примерно на 10...15 % ниже максималь- 
но возможной, но это вполне разумная 
плата за минимизацию конфликтов при 
установке процессора в плату. 

Когда автор статьи покупал подобный 
процессор на Митинском радиорынке, 
продавец продемонстрировал его рабо- 
тоспособность весьма оригинальным 
способом. Он выключил работающий ПК 
со 120-мегагерцевым процессором фир- 
мы АМО, извлек последний, вставил 
вместо него Сх5х86 и, не переставляя ни 
одной перемычки на системной плате, 
снова включил питание. ПК запустился. 
Конечно, производительность его в та- 
ком виде вряд ли была близка к опти- 
мальной, но он работал. 

Автор устанавливал зтот процессор в 
три различные системные платы, две из 
которых не были предназначены для ис- 
пользования Сх5х86 (правда, все платы 
— достаточно новые, выпуска 1995—1996 
гг.). По совету продавца “джамперы” на 
этих двух платах устанавливались так, как 
зто предусмотрено для процессоров 
Р240. Автор пробовал устанавливать их 
и в соответствии с рекомендациями для 
Р24Т и обычных процессоров 486 фир- 
мы е!. Во всех случаях Сх5х8б запус- 
кался без проблем и при правильной 
настройке кзш-памяти и установке ми- 
нимальных задержек при обращении к 
памяти демонстрировал вполне хорошую 
производительность. Результаты тести- 
рования процессора в зтом варианте 
приведены выше (они соответствуют обо- 
значениям процессора без каких-либо 
символов после тактовой частоты). 100- 
мегагерцевый Схбх86 при зтом почти на 
10 % “медленнее” Ат5х8б-133, а 120- 
мегагерцевый превосходит его, но на те 
же 10 % уступает зтому процессору, тур- 
бированному до 160 МГц. 


ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ПРОЦЕССОРА: 
РЕГИСТРЫ УПРАВЛЕНИЯ 


Производительностью процессора уп- 
равляют изменением состояния несколь- 
ких регистров, находящихся внутри него. 
Знакомые с ассемблером без труда мог- 
ли бы написать небольшие утилиты, ус- 
танавливающие (или сбрасывающие) 
биты в соответствующих регистрах— для 
этого нужно только знать их адреса и на- 
значение. Ограниченный объем журналь- 
ной статьи не позволяет привести зту ин- 
формацию, в связи с чем автор рекомен- 


дует использовать утилиты, разработан- 
ные П. Моссом (Реёег М. Моз$$). Их мож- 
но найти на некоторых ВВ$ (они входят в 
пакет 5Х86хх.71Р). Отметим, что эти ути- 
литы являются коммерческими програм- 
мами, позтому те, кто пользуется ими, 
должны перечислить соответствующую 
сумму их автору (подробности — в фай- 
ле 5Х86.ВЕС). 

Кроме 5Х86.НЕС, в состав пакета вхо- 
дят файл документации 5Х86.0ОС, драй- 
вер СХ5Х86.ЕХЕ и программа 5Х86.ЕХЕ. 
Последняя в большинстве случаев пред- 
ставляет наибольший интерес. Запустив 
ее с соответствующими параметрами, 
можно управлять включением/выключе- 
нием соответствующих функций. Запуск 
осуществляется из командной строки или 
из Ба файла. При запуске используются 
следующие ключи: 


5х86.ЕХЕ <[/Н|?]> <[/01> 
</вВТВ_ЕМ= [оп | ОЕ] 
/(ТООР_ЕМ=[оп [оЁ#] 
/ЪЗЗЕВ=[оп [о Е] 
ая: ОЕ] 

/ВИВАТ= [оп | оЕЁ] 

/МтТ1= [оп | оЕЕ 
Иттывь$Т=[оп 
/МЕМ_ВУР=[о 
ИрТЕ-ЕМ-[ов| ЕЕ] 
(ЕР БА. ми Пеано 

<[Итср |Исит | /сив1> <[/т]> (1) 


ОЕЕ] 
ОЕЕ] 





Здесь ключи О и Т отображают соот- 
ветственно версию программы и состо- 
яние регистра РСНО, Н,? — вызывает под- 
сказку; 

ВТВ ЕМ=оп включает механизм прогно- 
зирования ветвлений, а ТООР_ЕМ=оп — 
сохранение буфера предварительного 
считывания команд в случае, если коман- 
да, на которую будет совершен переход, 
находится в буфере; 

Т.ЗЗЕЕ=оп означает, что все операции 
чтения и записи в память процессор бу- 
дет выполнять в порядке их нахождения 
в программе, причем первые не будут 
иметь приоритета над вторыми; 

ВТК _ЕМ=оп разрешает работу стека 
возвратов; 

ВИКТ=оп разрешает 16-байтный ммНе- 
Баск цикл. Используется только в том 
случае, если системная логика допуска- 
ет такой режим работы; 

ИТ1=оп приводит к тому, что все цик- 
лы записи в адресном регионе 1 (640 
Кбайт...1 Мбайт), независимо от того, 
попадают они в кэш-память или нет, осу- 
ществляются также в основную память; 

ТТЫВЕЗ$Т=оп разрешает линейную ад- 
ресную последовательность, отличную от 
{е! последовательности 1+4; 

МЕМ_ВУР=оп разрешает обход данных; 

ОТЕ ЕМ=оп выводит оглавление кзш- 
таблицы; 

ЕР ЕАЗТ=оп выводит выборочный от- 
чет сопроцессора; 

ТСР запрещает использование внутрен- 
ней кзш-памяти; 

сит переводит внутреннюю кзш-память 
в режим ммЦе-@гоицоП, а сив — в режим 
млце-Баск. 

Обычно рекомендуется включать ме- 
ханизм прогнозирования ветвлений и 
разрешение повышения приоритета чте- 
ния над приоритетом записи. Для зтого 
необходимо выполнить команду 


5Х86.ЕХЕ /ВТВ ЕМ=оп /Т55ЕВ=ОЕЕ (2) 


После зтого почти все тестовые про- 
граммы отметят повышение производи- 
тельности процессора, причем если по 
Свески 120-мегагерцевый Сх5х8б срав- 


МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 





няется со 100-мегагерцевым Репвит, то 
по ЗузтпюЮ он превзойдет последний на 
20 % и сравняется со 120-мегагерцевой 
“пятеркой” {е!. По тесту Гапдтагк Зуз- 
1ет Зреед Тез! 5х86 окажется даже про- 
центов на 20 “быстрее” Репйит с такой 
же, как у него, тактовой частотой. Понят- 
но, что к этим результатам надо относить- 
ся спокойно — при анализе процессоров 
486 мы подробно описали недостаточную 
корректность этих тестов, причем Супх- 
подобные процессоры оказались наибо- 
лее “пострадавшими” из-за этой некор- 
ректности. Здесь же, как видим, ситуа- 
ция изменилась в пользу Сугпх, и пользо- 
ватели Сх5х86 с гордостью запускают 
ЗузпЮ, из которой следует, что РепНит 
и в подметки не годится их процессору... 

Результаты тестирования Сх5х86 с 
включенным механизмом прогнозирова- 
ния ветвлений и разрешенным повыше- 
нием приоритета чтения приведены выше 
(строки, соответствующие обозначениям 
процессора, в которых после тактовой 
частоты стоят символы “ и”). Поскольку 
по наиболее распространенным ООЗ-тес- 
там включение остальных механизмов, 
повышающих производительность кон- 
вейера, не дает изменения производи- 
тельности, их обычно не задействуют, 
полагая, что это не имеет никакого смыс- 
ла. Ниже, при анализе производитель- 
ности в среде МИпдом/з, мы покажем, что 
это не так. Пока же рассмотрим пробле- 
мы, с которыми вы можете столкнуться 
при включении тех или иных функций, 
повышающих производительность про- 
цессора. 

Во-первых, не исключено, что вы во- 
обще не заметите повышения произво- 
дительности процессора при использо- 
вании утилит. П. Мосс пишет, что преж- 
де, чем их использовать, необходимо 
оптимизировать настройки в ЗЕТУР ком- 
пьютера. Особое внимание уделите на- 
стройкам кэш-памяти: обе кэш-памяти — 
Ы и 12 — должны работать в режиме 
\М/йе-Васк. Число тактов ожидания уста- 
новите минимально возможным, при ко- 
тором ваш процессор еще в состоянии 
устойчиво работать. Должно быть задей- 
ствовано теневое ОЗУ, желательно ис- 
пользовать пакетные режимы передачи 
данных (если системная плата это допус- 
кает). Только после проведения такой оп- 
тимизации есть смысл переходить к сле- 
дующему шагу. Перед тем, как запустить 
на исполнение описанную выше команду 
(2), желательно узнать, устанавливаются 
ли при инициализации какие-либо из 
рассматриваемых параметров. Для это- 
го наберите команду 


5%86-ЕХЕ /О (3) 


Под панелями МОРТОМ СОММАМОЕН 
вы увидите отчет программы 5Х86.ЕХЕ о 
состоянии битов регистра РВСО. Биты 
ВТВ ЕМ, ВЗТК_ЕМ, ГООР_ЕМ должны 
быть сброшены, бит 1ЗЗЕН — установ- 
лен. Если это не так, то ВОЗ вашего ПК 
независимо от вас самостоятельно про- 
изводит настройку производительности 
процессора, и вам в ходе эксперимен- 
тов придется не только включать те или 
иные функции, но и отключать их. 

В практике автора были случаи, когда 
установка опции ВТВ_ЕМ=оп приводила 
к неустойчивой работе процессора. Так, 
в одной из системных плат при включе- 
нии этой опции возникали проблемы при 
запуске М/пдо\/з, да и при работе в 00$ 
отмечалась неустойчивость. Вторая пла- 
та работала с этой опцией как в 005, так 
ив М/таомз, причем в полном объеме. 


Третья при включении этой опции рабо- 
тала в СОЗ без каких-либо проблем. При 
работе в среде У/пдо\з с ней работали 
все имеющиеся у автора \МИпдом/з-про- 
граммы, за исключением Мюгозой \М/ога. 
Отметим, что если первая из названных 
плат не была предназначена для исполь- 
зования в ней Сх5х86, то две другие, как 
следовало из их описаний, были рассчи- 
таны на установку этого процессора. Так 
что если запуск процессора с отключен- 
ными функциями повышения производи- 
тельности не создавал каких-либо труд- 
ностей, то включение этих функций ока- 
залось не всегда возможным даже в сис- 
темной плате, рассчитанной на поддер- 
жание Сх5х86. 

Остальные функции, повышающие про- 
изводительность, включались на всех 
трех системных платах и не вызывали 
никаких зависаний или сбоев. П. Мосс 
предупреждает, что сброс в 0 бита 1$$- 
ЕВ с установкой в 1 битов ВТВ_ЕМ, 
ВЗТК_ЕМ и ГООР_ЕМ также может вы- 
звать проблемы, но автор с этим пока не 
сталкивался. Однако был случай, когда 
одновременная установка в 1 битов 
ВТВ ЕМ и ГООР ЕМ приводила к неус- 
тойчивой работе процессора и невозмож- 
ности запуска МйпЧом,$. 

П. Мосс также предупреждает, что из- 
менение параметров кэш-памяти возмож- 
но только до того, как будут запущены 
программы управления памятью (ЕММЗ86 
или ОЕММ} или процессор будет переве- 
ден в защищенный режим (это происхо- 
дит при запуске Мйпдом/5). Поэтому вклю- 
чать или отключать эти функции можно 
только тогда, когда компьютер работает 
в среде 00$, и при этом драйверы уп- 
равления памятью еще не запущены. 

В табл. 4 предпоследние две строки 
соответствуют тестированию с включен- 
ными механизмом изменения приорите- 
тов, стеком возвратов, обходами данных 
и сохранением буфера предварительно- 
го считывания команд (отмечены симво- 
лами “_п”). Производительность процес- 
сора оказывается практически той же, что 
и при использовании только механизма- 
ми предсказания ветвлений и изменения 
приоритетов (результаты отмечены сим- 
волами “ и”). В двух предыдущих стро- 
ках приведены результаты тестирования 
при включении всех упомянутых механиз- 
мов, кроме сохранения буфера предва- 
рительного считывания команд (отмече- 
ны символами “_а”). Результаты тести- 
рования только с включенным механиз- 
мом изменения приоритетов отмечены 
символами “Г. 

Очевидно, что при тестировании по 
М/ИпТасн нет столь сильной зависимости 
от включения прогнозирования ветвле- 
ний, чем в ООЗ-тестах. Автор предпола- 
гает, что в среде Мипдом/з на любом тес- 
те производительности зависимость от 
включения механизма прогнозирования 
ветвлений будет примерно такой же, как 
и наблюдаемая на тесте МАпТасн. К со- 
жалению, корректно проверить это не 
удалось (испытания Сх5х86 проводились 
в системной плате, в которой механизм 
предсказания ветвлений конфликтовал с 
Мга). Использование этой платы было 
необходимо из соображений совмести- 
мости результатов, так как именно в ней 
тестировались и остальные процессоры. 
В связи с этим тесты Мйпюпе 96 и М/оога- 
тест нельзя было осуществить с включен- 
ным механизмом прогнозирования вет- 
влений. Но даже и без него результаты 
тестирования Сх5х86 показывают, что его 
производительность весьма высока, во 
всяком случае, если включен хотя бы ме- 


ханизм изменения приоритетов чтения/ 
записи (параметр “ЕЗЗЕВ=ой”). Видно, 
что Сх5х86-100 практически идентичен 
Ат5х86-133, а Сх5х86-120 — Ап5х86-160, 
и оба эти процессора заметно превос- 
ходят 100-мегагерцевые процессоры 486, 
бывшие наиболее популярными в конце 
1995 — начале 1996 гг. По данным фир- 
мы Супх (автор не имел возможности 
провести эти измерения), производи- 
тельность Сх5х86-100 с 16-мегабайтным 
ОЗУ на тесте Мипзюпе 96 составила 41,1, 
а Сх5х86-120 — 47,1 ед. Первая цифра 
характерна для процессоров Репвит-75 
(41...42 ед.), вторая — для Репвит-90 
(46...47 ед.). 


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


Итак, мы познакомились с процессо- 
рами 5х86. Это семейство состоит из трех 
процессоров: Ат5х86-133, Сх5х86-100 и 
Сх5х86-120 (первый разработан и выпус- 
кается фирмой АМО, два других разра- 
ботаны Суйх и выпускаются на заводах 
1ВМ и $@5 ТПотзоп). Скорее всего, это 
семейство уже не будет расширяться. 
Супх работает над процессором седьмого 
поколения. АМО к моменту выхода жур- 
нала уже представила свой процессор К5 
и сосредоточила усилия на его совершен- 
ствовании и выпуске Кб. Техаз тпяги- 
гпег!$, согласно отрывочной информа- 
ции, завершает работы над своим вари- 
антом Репбит. Но даже если он окажет- 
ся близким (по параметрам) к процессо- 
рам, разработанным фирмой Супх, то это 
будет скорее 6х86, чем 5х86. УМС реша- 
ет проблемы правового характера. Боль- 
ше новых 5х86 ждать не от кого, разве 
что АМО рискнет выпустить свой процес- 
сор на частоту 160 МГц. 

Процессоры 5х86 попарно очень близ- 
ки друг к другу по быстродействию: 
Агт5х86-133 — к Сх5х86-100, Ат5х86-160 
—кСх5х86-120. Процессоры АМО немного 
“быстрее”, но эта разница не превышает 
2% и может быть признана чисто симво- 
лической (неправильная настройка ЗЕТ- 
ОР нередко снижает производительность 
ПК на 5...10 %). С некоторыми задачами 
процессоры АМО могут справиться бы- 
стрее, чем процессоры Супх, — например, 
с такими, в которых интенсивно исполь- 
зуется сопроцессор (в семействе процес- 
соров 486 было наоборот), с другими 
быстрее справятся процессоры Супх — с 
теми, где используются интенсивные вы- 
числения, но без сопроцессора. В среде 
\М/пдом/$ разницу между процессорами 
почувствовать вряд ли удастся. 

Рассмотренные процессоры по произ- 
водительности в МИпдо\м/$ очень близки к 
Репвит-75 (Ат5х86-133, Сх5х86-100} и 
Репйит-90 (Сх5х86-120). К последнему 
также близок и турбированный до 160 МГц 
Ат5х86-133. Важно то, что все 5х86 уста- 
навливаются в системные платы 486. По- 
скольку эти платы дешевле Репвит и сами 
5х86 дешевле процессоров Репйит, по 
соотношению цена/производительность 
5х86 пока еще существенно превосходят 
продукцию №11. Но к концу 1997 г. эта 
разница должна сойти на нет. 

Есть ли смысл приобретать ПК с про- 
цессором 5х86 или лучше сразу остано- 
вить выбор на Репйит? На этот вопрос 
нет однозначного ответа. Все зависит от 
того, какие факторы при покупке являют- 
ся определяющими. Если это престих, то 
лучше покупать ПК с Репвит, причем если 
хватает средств, то Бгапд-пате. Также 
есть смысл покупать Репёит, если вы бу- 
дете использовать программы, требующие 
производительности не ниже Репвит-100. 
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Среди причин, по которым не следует 
приобретать 5х86, обычно еще называ- 
ют то, что они быстро устареют и потре- 
буют замены. Но авторы этого тезиса по- 
чему-то не договаривают, что вместе с 
5х86 устареют и сопоставимые с ними по 
производительности (хотя и более доро- 
гие) Репвит-75 и Репвит-90. Да и Реп- 
Фигл-100 пробудет неустаревшим не на- 
много дольше. 

Темпы совершенствования новых про- 
цессоров х86 в обозримом будущем вряд 
ли замедлятся, поэтому Репйит-75, Реп- 
чит-90 устареют уже к лету 1997 г., а 
Репйит-100 продержится в числе новых 
разве что на полгода дольше. Если к это- 
му добавить, что системная плата при- 
обретаемого сегодня Репйит может ока- 
заться несовместимой с процессором, 
который вы захотите приобрести (напри- 
мер, один из разрабатываемых сегодня 
мультимедиа-процессоров), то, по мне- 
нию автора, нет оснований бояться того. 
что приобретение 5х86 создаст вам боль- 
ше проблем, чем покупка РепНит. При- 
обретая последний, вы просто чуть оття- 
нете момент, когда его надо будет заме- 
нять, но ирогаае все равно неизбежен. И 
если вам при этом повезет в том, что не 
придется менять системную плату, 
вспомните, что, приобретая ее, вы за- 
платили гораздо большую сумму, чем 
если бы взяли 5х86. Поэтому возмож- 
ность сэкономить при модернизации на 
системной плате в лучшем случае воз- 
вратит вам первоначальные затраты. 

Процессоры 5х86 представляют наи- 
больший интерес для тех, кто стеснен в 
средствах и не готов выкладывать лиш- 
ние деньги за гордое имя “п!” на его 
корпусе. Экономия 100 долл. при покуп- 
ке 5х86 может и не столь велика в срав- 
нении со стоимостью всего ПК, но для 
многих и не столь мала, чтобы ее просто 
не заметить. В конце концов, именно в 
такую цену вам обойдутся 8 Мбайт ОЗУ. 
Так что по цене ПК с 5х86 и ОЗУ объ- 
емом 16 Мбайт практически эквивален- 
тен Реппит-90 с ОЗУ 8 Мбайт. Наращи- 
вание же ОЗУ с 8 до 16 Мбайт может 
дать ощутимый прирост производитель- 
ности при работе в М/паом$ или с трех- 
мерной графикой. 

Как отмечалось, если не запускать 
милых сердцу автора тестовых программ 
[1], то трудно почувствовать разницу в 
быстродействии двух ПК, различающих- 
ся лишь производительностью процес- 
соров в 1,2...1,5 раза. Тест МУлпюпе 96 
на Репвит-120 проходит всего на 15...20 
% быстрее, чем на РепНит-75 (или на 
Ат5х86-133, Сх5х86-100). В сравнении 
со старшими версиями 5х86 разница бу- 
дет еще меньше. В этой связи ощутимое 
повышение производительности пользо- 
ватели 5х86 почувствуют лишь в том слу- 
чае, когда с 5х8б они пересядут за Реп- 
Нит-133 и выше. Другими словами, пока 
системы с производительностью на уров- 
не Репвит-133, Репвит-166 будут для 
вас недоступны, вы вполне обойдетесь 
5х86 (если, конечно, не принимать во 
внимание описанные выше соображения 
о престиже и нижнем пределе произво- 
дительности вашей любимой игровой 
программы). Поэтому при покупке ново- 
го процессора (взамен устаревшего или 
в составе нового ПК) попытайтесь понять, 
что же нужно именно вам, а не тем, кто 
продает вам ПК или процессор. А после 
этого воспользуйтесь предоставленной 
вам информацией и возможностью вы- 
бора и покупайте ПК с тем процессором, 
который вас устроит и по цене, и по про- 
изводительности, и по имени на корпусе 
процессора, и по всему остальному. Г 
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«ЭРЕСТНИМ»-СОВМЕСТИМОГО 


А. ГАЛИМОВ, г. Казань 


СУКОАТА 


Клайву Синклеру, должно быть, и не 
снилось, насколько широко распростра- 
нится по всему миру созданный им ком- 
пьютер. Только этим можно объяснить 
отсутствие в стандартном знакогенера- 
торе “7Х-брестигт” кодов столь необхо- 
димой нам кириллицы. Чтобы уберечь 
начинающего пользователя такого ком- 
пьютера от разочарования, предлагаю 
ему свой вариант русификатора. 

Существует несколько способов русифи- 
кации, предлагаемый, вероятно, наиболее 
прост, как в реализации, так и в использо- 
вании. К числу его достоинств относятся: 

— максимальная простота и малый 
объем программы (всего 190 байт, из них 
168 — массив символьных кодов и лишь 
22 — модуль управления); 

— универсализм, под которым понима- 
ется как возможность размещения руси- 
фикатора в любом месте ОЗУ и вызова 
его любыми прикладными программами, 
так и его способность работать в составе 
любой, в том числе и ВАЗ!С-программы; 

— автоматическая генерация машинного 
кода русификатора специальной програм- 
мой, выявляющей ошибки ввода. 

Баланс потребительских качеств про- 
граммы, естественно, содержит и неко- 
торые недостатки. В их числе — возмож- 
ность использования только прописных 
русских букв, а также нестандартная рас- 
кладка клавиатурных кодов (в сравнении 
с привычной ИЦУКЕН...}. К недостаткам 
можно отнести и несоответствие кодов 
кириллицы столь привычной на ВМ РС 
альтернативной кодировке таблицы АЗСИ, 
но это дело вкуса... 

Принцип действия русификатора под- 
сказан автору... разработчиками знако- 
генератора “2Х-Зресит”, обеспечивши- 
ми возможность перепрограммирования 
21 символьной матрицы (коды 144—164). 
Именно этим числом определяется и ко- 
личество букв русского алфавита, начер- 
тание которых отличается от латинских 
(буква Е, разумеется, не в счет). Вывод 
ясен: букву А с успехом заменит А (эй), 
букву В — В (би), а вот Б, Г, Дит. п., 
отсутствующие в латинском алфавите, 
запрограммируем заново. При таком под- 
ходе “кириллизованный” текст будет 
представлять собой смесь латинских и 
русских букв. Однако пользователю вид- 
ны очертания символов, а не их коды, и 
кто задумается над тем, что в слове КОМ- 
ПЬЮТЕР всего лишь три, а не девять “по- 
настоящему русских” букв? 

Загрузка машинного кода русификато- 
ра и управление им не имеют каких-либо 
особенностей, поэтому далее описыва- 
ется, как включить русификатор в состав 
ВАЗ!С-программы. 

Включите ПК и введите текст програм- 
мы, приведенный в табл. 1. 

Внимание! При вводе не изменяйте но- 
мера строк, особенно 1 и 9999. Сразу же 
по окончании ввода, не запуская програм- 
му командой НИМ, сохраните ее на маг- 
нитной ленте. 


Окончание. Начало см. в “Радио”, 1997, № 5. 


Программа СУВОАТА — это генератор 
кода русификатора. Обратите внимание 
на строки 9999 и 1. В первой из них (и 
всегда именно в ней) хранится машин- 
ный код русификатора вместе с символь- 
ным массивом. Казалось бы, удобнее по- 
местить его в строку 1. Однако в этом 
случае листинг любой ВАЗ!С-программы, 
в которой присутствует русификатор, 
станет попросту нечитаемым (такой спо- 
соб “защиты” программ от анализа прак- 
тикуется некоторыми программистами). 

Итак, начните набор программы имен- 
но со строки 9999. Введите: 

9999 ВЕМ 
и вслед за этим зарезервируйте в про- 
граммной строке 190 позиций для машин- 
ного кода. Для этого выберите знак, ко- 
торым будете ее заполнять, например, 
точку. Затем нажмите и удерживайте кла- 
вишу с этим знаком, пока автоповтор не 
введет его нужное число раз. Подсчиты- 
вать их не нужно, просто запомните, что в 
экранной строке после номера и опера- 
тора НЕМ размещается 23 символа, за- 
тем следует пять полных строк (5х32=160) 
и семь символов в последней, седьмой 
строке. Окончив набор, выведите про- 
граммную строку на экран и при необхо- 
димости скорректируйте число точек. 

Слово СОБЕРЦАСЕ в строке 1 резерви- 
рует пространство для девятибайтной 
программы, определяющей адрес стро- 
ки 9999 перед вызовом русификатора. 
Необходимость этой процедуры очевид- 
на — ведь реальные ВА$З!С- программы 
содержат разное число строк, и адрес 
последней может быть любым! Именно 
эти девять байт плюс 190 байт русифи- 
катора и 76 байт 58145879 составляют 
275, вынесенные в заголовок статьи. 

Машинный код для строки 1 содержит- 
ся в строке 9, а для 9999 — в строках 
12—17. В каждой из них символьная стро- 
ка, представляющая кодовую последова- 
тельность, завершается байтом контроль- 
ной суммы, необходимым для обнаруже- 
ния ошибок ввода. 

Собственно говоря, СУВОАТА только то 
и делает, что преобразует эти символь- 
ные строки в реальный машинный код, 
размещая его соответственно в строках 
1и9999. Вы можете и не вводить строки 
2—9997, а прямо записать в зарезерви- 
рованные участки кодовые байты из строк 
Эи 12—17. При наличии отладчика (вро- 
де МОМ$4) это не так уж трудно, но вот 
проверять правильность этих кодов вам 
придется уже самим. 

Идея и формат загрузчика кодов за- 
имствованы из программы НеТоВа (мос- 
ковский выпуск польского журнала "Ком- 
пьютер”, 1990, № 3, с. 59). 

После того, как программа сохранена 
на магнитной ленте, запустите ее коман- 
дой ВОМ. При этом в переменную РА 
будет занесен адрес резервного участка 
строки 1, а загрузчик, вызванный в стро- 
ке 3, расшифрует строку 9, записав ма- 
шинный код в строку 1. Этот код, в свою 
очередь, будет незамедлительно вызван 
из строки 4, в которой определяется ад- 
рес строки 9999. Строка 5 повторно вы- 
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1 РЕМ СООЕРЬАСЕ 


Таблица 1 


2 1ЕТ РА=РЕЕК 23635 + 256*(РЕЕК 23636)+5 
3 РАРЕВ 7: 1МК 0: (1$ : ЕТ $ = 1: 60508 9990 


4 ЕЕТ РА=(И$В РА)+5 

5 (ЕТ $ = 6: 6058 9990 

В КЕМ АООВЕ$З$ЕТМОЕВ 

9 АТА "210Е27СОбЕТУЕ5СТС91А" 
10 ВЕМ РОМТТОбСЕЕ 


12 РАТА "211600180024365С01080209Е058785С01А800Е0В0С900107С92927С10000042СВ" 
13 БАТА "464А52624200003Е42423Е224200003С420402423С000042241808302000004204" 
14 ОАТА "42423Е020200007Е4242424242000060603С22223600009292929292ЕЕ01002004" 
15 ОАТА "203С22223С00001С222222224200003С242424247С42007С407С42427С00009С20" 
16 ВАТА “А2ЕЗА2А29С000092547С54549200003802320Е0238000042424242427Е01007СЕАР 
17 АТА "40404040400000424274А46467А000054464А52624200009292929292РЕ00ЕС" 


20 $ТОР 
9990 ВЕМ СООЕГОАВЕВ 
9991 ВЕТ А=РА: РОВ Е=1 ТО $ 


9992 ВЕАБ 1$: РЕТИТ Е$: ВЕТ Е=(ЕН 1$: 1ЕТ $ = 0: ЕТ К=2 


9993 ЧЕТ А$=1$(К-1): ВЕТ В$=1$(К) 


9994 ВЕТ С=(СОРЕ А$-48-(7*(А$>"а")))*16+С00Е В$-48-(7*(В$>"а")) 

9995 1Е К<Е ТНЕМ РОКЕ А,С: 1ЕТ $=5+С: ЕТ К=К+2: 1ЕТ А=А+1: СОТО 9995 

9996 1Е $-256*1Т($/256)<>С ТНЕН РЕТМТ ТНК 2;"`1МСОВВЕСТ Е1МЕ": ВЕЕР 1,9: $ТОР 

9997 НЕХТ Е: РАТИТ ТМК 1; Е-1; м Ы1НЕС$) ТОАБЕО! и: ВЕТИУВЫ 

9999 ВЕМ (далее следуют 190 знаков, например, точек, которые при выполнении 
программы будут звмещены машинным кодом из строк 12-17). 





зовет загрузчик, который теперь будет 
заполнять строку 9999. Каждая из обра- 
батываемых строк выводится на экран; в 
случае ошибки ищите ее в строке, на 
которую укажет стрелкой соответствую- 
щее сообщение. 

Если ошибок нет и программа успеш- 
но завершена, русификатор готов. Уда- 
лите все строки, кроме первой, второй, 
четвертой (перенумеруйте ее в третью) 
и 9999-й, которые образуют “скелет” ру- 
сифицированной ВАЗС-программы. Со- 
храните его на ленте. Если в дальней- 
шем вам понадобится “русифицировать” 
какую-либо ВАЗС-программу, загрузите 
зтот “скелет” с ленты и просто впишите 
промежуточные программные строки. 
Этим мы и займемся, использовав в ка- 
честве тестовой программы фрагмент 
“Морзе-тренажера" (табл.2). 

При наборе не пропустите двойные 
кавычки в строке 2015 и двойные апос- 
трофы, завершающие строки 510 и 2010, 
а также последнюю цепочку символов в 
строке 2020. 

Назначение строк 1—3 и 9999 вам уже 
известно, строка 4 запускает русифика- 
тор, который переносит в область ЦОС 
(определяемой пользователем графики) 
кодовый массив кириллицы. В строке 590 
перед завершением программы восста- 
навливается прежнее содержимое ЦОС. 

В строках 50—510, 2000 и 2015—2020 
размещены строки русского текста. Ка- 
ким же образом набирают этот текст? 

Клавиатурную раскладку символьных 
матриц данного русификатора опреде- 
ляет соответствие символов кириллицы 
клавишам компьютера, которые вводят 
коды латинских букв: 


АВСРЕЕСНТОКГММОРОВ$ ТО 
ФИЯЗУЧПЪЩЬЛДБЮЖЭЦГЫЙШ 


Именно в такой последовательности в 
строке 9999 расположены коды кирил- 
лицы (по восемь на символ). В период 
действия русификатора русские буквы 
вводятся в графическом режиме. Напри- 
мер, слово КОМПЬЮТЕР вводят так: 


ком ТЕР (латинские буквы) 
сом {латинские буквы, пе- 
ред вводом которых необходимо на- 
жать клавишу <СКАРН>. 


Для правильного ввода строк русского 
текста “Морзе-тренажера” применим 


тинга две верхние экранные строки ис- 
кажаются, а ВАЗ!КС-интерпретатор выда- 
ет сообщение “К 1ИМУАНО СОЦОЧЦВ, 0:1”, 
на которое не следует реагировать}. 

Итак, для создания ВАЗ!С-программы 
с русским текстом загрузите с магнит- 
ной ленты созданный вами четырехстроч- 
ный шаблон русификатора, после чего 
набирайте промежуточные строки про- 
граммы. В ней обязательно должна при- 
сутствовать строка 4 только что рассмот- 
ренного имитатора (не забудьте допол- 
нить ею шаблон), а вот 590-я строка — 
по вашему усмотрению. Если вы ее не 
введете, коды кириллицы будут “под ру- 
кой", пока какая-либо другая программа 
не изменит область ЦОС. 

В заключение автор считает необходи- 
мым отметить, что не располагает сис- 
темной документацией “7Х-Зреб гит”. 
Функции и спецификации ВОМ-процедур 
установлены путем самостоятельного ана- 
лиза кода системного МОНИТОРа и в этом 
смысле являются недокументированными. 

То же относится и к “железу”: вместо 
оригинального “2Х-Зресгигп” автор ра- 
ботал с бытовым ПК “Дельта С-128" че- 











Таблица 2 


1 ВЕМ (далее девять байт кода, сгенерированного программой СУВРАТА) 
2 АЕТ РАЕРЕЕК 23635+256*(РЕЕК 23636)+5 


3 ЁЕТ РА=(Ы$В РА)+5 
4 РОКЕ РА+4,6: ВАМООМТТЕ Ц$В РА 
50 ВЕМ МАССИВ МЕНЮ 


51 01м А$(10,32): ВЕТ А$(1)=и КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММЫ" 
52 ЕТ А$(2) =" ПЕРЕДАЧА С КЛАВИАТУРЫМ 

53 (ЕТ А$(3) =" ВВОД ТРЕНИРОВОЧНОГО ТЕКСТА" 

54 (ЕТ А$(4) =" НАБОР ЗНАКОВ, ГЕНЕРАЦИЯ ГРУПП" 

55 ВЕТ А$(5) =" ПЕЧАТЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ТЕКСТАЧ 

56 1ЕТ А$(6) =" ПЕРЕДАЧА ВИДИМОГО ТЕКСТАН 

57 ЕТ А$(7) =? ПЕРЕДАЧА НЕВИДИМОГО ТЕКСТАЮ 

58 1ЕТ А$(В) =" НАЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ" 

59 ЕЕТ А$(9) =" ТРЕНИНГ ПО МЕТОДИКЕ ЦАЗВАМ 

60 ТЕТ А$(10)=и ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ": 1ЕТ $Р=60 


500 ВЕМ ПРОЦЕССОР МЕНЮ 


510 С05ИВ 2000: РЕТНТ АТ 6,12; ШИК 6; "ОПЕРАЦИИ! * 

520 РОВ Н=1 ТО 10: РЕШИТ АФН): МЕХТ Н: 1ЕТ С1=8 

530 РЕШИТ 1№К 6; РАРЕВ 2; АТ (1,0; АФ(СЬ-7) 

540 РАЦЗЕ 0: ЦЕТ К=СООЕ 1МКЕУ$: РЕТИТ АТ С1,0; А$ССЕ-7) 
550 ТЕ К=10 ТНЕМ ВЕТ С1=СЬ+1: ТЕ С1>17 ТНЕМ ВЕТ ©1=8 
560 1Е К=11 ТНЕМ 1ЕТ С1=С1-1: ТЕ С1<8 ТНЕН ВЕТ С1=17 


570 1Е К<>13 ТНЕМ С0ТО 530 


580 ТЕТ К=РЕЕК 23689: РЕПИТ АТ 21,0; А$(16-К) 


590 РОКЕ РА+ё,0: ВАКООМТ2Е И$В РА 
600 $ТОР 


2000 ВОРОЕВ 5: РАРЕВ 1: 1МК 5: ВЕМ ЗАСТАВКА 

2010 СЕ$: РЕШИТ АТ 0,9; "* МОРЕ - 2Х *изт 

2015 РАМТ ТМК 3; АТ 1,4; "с 1995 АЛЕКСАНДР ГАЛИМОВ"; АТ 2,1; "ПРОТОТИП- 
-ТРЕНАЖЕР Г.Н.ИВАНОВА"; АТ 3,3;"(""РАДИОМн, 10-1987, с.21-23)м 

2020 РЕТМТ ТАВ 5; "СКОРОСТЬ и; $Р; " ЗНАКОВИМИНИ? *: ВЕТОВН 





9999 КЕМ (далее 190 байт кода, сгенерированного программой СУЕОАТА) 








следующую технику. Введите в этих стро- 
ках только те латинские литеры, начер- 
тание которых совпадает с русскими. 
Затем запустите программу и нажмите 
клавишу <ВАЕАК>. Строка 590 не сра- 
ботает, и коды кириллицы останутся в 
области ЦОС. Отредактируйте текстовые 
строки, переключаясь при необходимос- 
ти в графический режим и обратно, а 
затем вновь запустите программу. Теперь 
вы увидите на экране полноценное меню, 
навигация в котором осуществляется кла- 
вишами вертикального перемещения кур- 
сора. Диспетчер меню и управляемые им 
модули в этом фрагменте отсутствуют, 
поэтому для завершения программы на- 
жмите <ЕМТЕЯ>. После этого вновь вы- 
ведите листинг программы, и вы увиди- 
те, как изменится набранный вами текст 
(при попадании строки 9999 в зону лис- 


боксарской фирмы “ЭЛАРА ТНП” и мо- 
нохромным монитором. Именно клавиа- 
тура этого компьютера и определила 
расположение кодов кириллицы. Цвето- 
вое оформление обеих ВАЗЮС-программ 
проверено при подключении ВОВ-выхо- 
да ктелевизору ЗОМ\У 2540 через разъем 
ЭСААТ. При зтом контакт 1 разъема ПК 
(синхросмесь) был соединен с контактом 
20 ЗСАНТ, контакт 2 (общий) — с контак- 
том 17, а контакты 3 (В), 4 (В) и 5 (©) — 
соответственно с контактами 15, 7 и 11. 
Монохромные телевизоры могут потре- 
бовать коррекции цветовых кодов в стро- 
ках 510 и 2000 “Морзе-тренажера”. Ав- 
тор надеется, что в эксплуатации пред- 
лагаемых программ не возникнет каких- 
либо проблем по причине аппаратной или 
программной несовместимости. 

| 
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Тематика второго номера “КВ журна- 
ла” в определенной мере была предопре- 
делена временем его выхода — восиой, как 
правило, коротковолновики болыше вни- 
мания уделяют антеию-фидерным систе- 
мам на своих станциях. Имеино поэтому 
раздел “Техника” открывается подборкой 
материалов об антенпах. Одна из них — 
УР2Е (двухэлементная с вертикалыьюй но- 
ляризацией) предназначена для тех, кто 
любит “поохотиться” за редкими станция- 
ми па низкочастотных диапазонах, где они 
ссйчас (из-за низкой солнечной активнос- 
ти) в основном сосредоточены. Схема- 
тично эта антенна изображена па рис. 1. 

Антсниа с искусственной “землей”, о 
которой также рассказывается в номере, 
относится к разряду простых проволоч- 
ных. Она рассчитана на работу в диапа- 
зонах 10, 15, 20, 40 и 80 м и представляет 
собой провод длиной 52 м, подключенный 
к передатчику через несложное согласую- 
щее устройство (его схема приведена в 
статье). В материале даются рекоменда- 
ции по созданию радиотехнической “зем- 
ли”. Они могут быть полезны всем вла- 
дельцам проволочных антени с несиммет- 
ричным питанием. 

Еще одна антенна — двухдиапазонная, 
представит интерес для тех, кто работает 
в местных радиосетях на диапазонах 144 
и 430 МГк. Она состоит из четвертьволно- 
вого излучателя на дианазон 144 МГц. На 
его нижней части установлен четвертьвол- 
новый “стакан” на диапазон 430 МГц {рис. 
2). В заметке рассмотрен один из возмож- 
ных вариантов конструктивного исполие- 
ния антсины- 

Коротковолновиков, и в первую очередь 
начинающих, безусловно, за- 


бирательность по соседнему каналу — 74 
дБ, по зеркальному — около 50 дБ. Мак- 
симальная амплитуда неискажениого вы- 
ходного $5В-сигнала па 50-омной нагруз- 
ке — не менее 50 мВ. 

В “КВ журнале” № 2 продолжено опи- 
сапие радиостанции на базе приемника 
РЗ99А. Приведена схема модернизации 
самого приемника, даны рекомендации по 
выбору радиоэлементов, показано разме- 
щение узлов и блоков в самодельной при- 
ставке. 

Тот, кто решил повторить коротковол- 
пювый трансивер “Альбатрос-9” {< его схе- 
мой читатели нознакомились в “КВ жур- 
нале” № 4 за 1996 г.), пайдет в обозрева- 
емом номере чертежи печатных плат ‚ на- 
моточные данпые, размещение узлов и 
блоков в конструкции, рекомендации по 
налаживанию аппарата. 

Коротковолновикам будет также инте- 
ресиа заметка о переделке узла коммута- 
ции импортного трансивера. 

Привлечет внимание многих радиолюби- 
телей, да и профессионалов, помещениая 
в разделе “Разное” публикация аннотиро- 
ваиного указателя о радиолюбительских ан- 
теннах, описанных в “Радио” за период с 
1961 по 1992 гг. и в “КВ журнале”. 

Из материала “Островная программа 
России” читатсли узнают, сколько остро- 
вов в России, связь с которыми засчиты- 
вастся на популярный диплом “Русский 
Робиизон”. 

В разделе “Разговор” опубликована ста- 
тья президента Союза радиолюбителей 
Вооруженных Сил С. Смириова “А годы 
летят...”. Автор рассказывает о задачах 
этого общественного объединения и про- 
блемах, с которыми оно столкнулось за 
шесть лет своего существования. 

В 1997 г. отмечается скромный юбилей 
“КВ журнала” — нятилетие с момента вы- 
хода его первого номера. Это событие по- 
служило поводом для организации пепро- 
должительного по времени соревнования 
ню радиосвязи па коротких волнах. Девиз 
этого нетрадиционного состязания: “Важ- 
на не только победа, но и участие”. 

Такой мини-контест, получивший назва- 
ние “Старый Новый год” прошел в сере- 
дине яиваря 1997 г. Чтобы корреспонден- 
ты хотя бы иемного узнали друг о друге, 
было решено, что в качестве контрольных 
номеров, которыми они обмениваются при 
связи, участники передавали сумму свос- 
го возраста и стажа работы в эфире. 

Судя по откликам коротковолновиков и 
числу станций, принявших участие в со- 
стязании, а их было около 300 (это замет- 
но больше, чем во многих других россий- 
ских соревнованиях), мини-контсст удался. 

“Снасибо за интересный мини-тест. Хо- 
телось бы, чтобы он был ежегодным. Глав- 
ное, что времени много не забирает и ра- 
ботается с охотой”, — это выдержка из 
письма Сергея Гусева (ОАОКТ./6). 
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А вот что пишет Калист Георгиевич 
Жемчугов (ОЗНУ): “Прошу извинить за 
помарки в отчете и некоторые исправле- 
пия. Возможно, будут незначительные 
неточности во времени — у меня испорти- 
лись говорящие часы. Я инвалид 1-й грун- 
пы по зрению. Читать не могу, с отчетом 
просидел около восьми часов, с онтикой 
разбирая записи. Пишу по памяти, поль- 
зуясь линейкой. Я участник войны (мне 
73 года, стаж работы в эфире 44 года). 
Мои 73 “КВ журналу”. 

“Со “Старым Новым годом” вас! С удо- 
вольствием поучаствовал в соревновани- 
ях. Если судить по числу участников, то 
они могут стать массовыми. Думаю, что 
их надо проводить регулярию. Спасибо за 
интересный ТЕЗТ. На фоне падоевших 
чемпионатов и кубков он прекрасно “смот- 
рится”. И самое главное — ие надо гиать- 
ся за какими-то званиями. 73!”, — такой 
отзыв прислал Сергей Кузнецов (ДАЗУС). 

Среди соревновавшихся пять человек 
имеют за плечами более чем полувсковой 
стаж работы в эфире. У двадцати двух 
сумма возраста и стажа превысила число 
100. Константин Михайлович Козловский 
(ОА9СЕ), которому 87 лет, провел свою 
первую связь еще в 1928 г. Ну а самые 
юные участницы -— Лиана Войташ, ей 11 
лет, радиолюбительский стаж 2 года и 
Анастасия Липа — 12 лет, и тоже два года 
работы в эфире — операторы коллектив- 
ной станции областного Центра детского 
и юношеского туризма ВКЗ\У\МХ. Они 
воспитанницы Николая Михайловича Дру- 
жинина (САЗ\УХ). У него 45-летний стаж 
коротковолповика. 

Подробно о соревнованиях рассказыва- 
ется в статье “Именины сердца”. В ней 
приведены и полные итоги. 


Напоминаем, что все желающие могут 
поднисаться на “КВ журнал”, 





интересует статья “РЧ тракт 
трансивера с ЭМФ”. Это 
удачная нонытка создания эф- 
фективиюго $$В тракта. Он 
характеризуется максималь- 
ной простотой схемпого реше- 
ния и минимизацией числа ре- 
зонаисных контуров. Тракт 
полностью обращаем при 
переходе из режима приема в 
режим передачи. На его базе 
без особых затрат времени и 
средств легко вынолнить трех- 
диапазонный трансивер (1,8 
— 7 МПО. В режиме приема 
чувствительность тракта (без 


Рис. 1 






Изоляторы 


а также приобрести экземпля- 
ры за предыдущие годы непо- 
средственно в редакции. Ком- 
плект за 1994 г. стоит 15500 
руб., за 1995 г. — 9000 руб., за 
1996 г. — 20000 руб. Стоимость 
подписки на первое полугодие 
1997 г. — 21000 руб., на вто- 
рое — 24000 у 

Деньги за «К журнал” сле- 
дует направлять почтовым 
переводом на расчетный счет 
ЗАО “Журнал “Радио” (он 
указан в каждом помере “Ра- 
дио”). На бланке перевода 
нужно указать, за что уплаче- 
пы деньги, куда и на чьс имя 
пересылать “КВ журнал”. 





усилителя РЧ) — 1 мкВ, из- 
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УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ ГКЧ 


В. ЖУК, Белоруссия, г. Минск 


В дополнение к опубликованным ранее статьям о конструк- 
циях СВЧ генераторов автор предлагает описание устрой- 
ства для их превращения в ГКЧ, а также детекторной голов- 
ки и усилителя для измерения уровня сигналов в проверяемой 


СВЧ аппаратуре. 


Устройство управления ГКЧ обеспечи- 
вает качание частоты СВЧ генераторов 
[1, 2] в полосе, составляющей 1...100% 
от полного диапазона рабочих частот. 
Напомним, эти генераторы имеют диа- 
пазоны частот соответственно 50...2000 
МГц и 10...1700 МГц. 

Принципиальная электрическая схема 
устройства управления приведена на 
рис. 1. Оно содержит генератор пилооб- 
разного напряжения на транзисторах УТ1, 
\Т2 и конденсаторе Сб, повторители на- 
пряжения на ОУ ОБА1 и ВА2, сумматор на 


электронной перестройки генератора. 

Сигналы управления для ГКЧ форми- 
руются так. Конденсатор Сб генератора 
пилообразного напряжения начинает за- 
ряжаться током величиной 100 мкА от 
генератора тока на полевом транзисто- 
ре ТТ. На операционном усилителе БАЗ 
суммируется напряжение с выходов ОУ 
РА1 (Ч) и ВА? (Чг„л) в соответствии с 
выражением: Ц. = (0,54, + 0,5У.и„)-2 
(рис. 2). Когда напряжение Ц,„, достигает 
величины Ц, снимаемого с движка резис- 
тора В4, компаратор на ОУ РА4 переклю- 


зация” (разъем Х\М/1). Выход управления 
ГКЧ подключается к цепи перестройки 
генераторов вместо резисторов настрой- 
ки, причем в генераторе [1] необходимо 
установить делитель напряжения из двух 
резисторов сопротивлением 10 и 15 кОм, 
чтобы напряжение на варикапах конту- 
ров не превышало 30 В. Вместо зтого 
можно на вывод 11 ОУ ОАБ подать на- 
пряжение +35 В, а сопротивление резис- 
тора В19 уменьшить до 5,1 кОм. 

Для измерения напряжения на входе и 
выходе проверяемого устройства при 
работе с ГКЧ служит высокочастотный 
линейный детектор, схема которого при- 
ведена на рис. 3. Детектор имеет рабо- 
чий диапазон входного напряжения пере- 
менного тока от 5 мВ до 1 В в диапазоне 
частот 1...2000 МГц. Значение погреш- 
ности измерения напряжения при согла- 
сованном входе не превышает +5% в диа- 
пазоне рабочих частот ниже 500 МГц и 

















































ОУ РАЗ, компаратор на ОУ РА4, одновиб- — чается и на его выходе (выв. 6) формиру- и и 
ратор на транзисторах \ТЗ, УТ4 и мас- ется короткий положительный импульс ВЕР | лол 
штабный усилитель на ОУ ОА5. Перемен- — длительностью около 1 мкс. Через кон- 242 
ными резисторами В2, В4 задают нижнюю денсатор С10 и диод \О4 он поступает на # 
и верхнюю границы качания частоты. базу транзистора УТЗ одновибратора, в ; 
Работа с устройством производится результате чего открываются транзисто- ВЫ. 6 я. р мг 
следующим образом. Вначале переклю- ры \ТЗ, УТ4. Транзистор УТ2 также от- ДАЛ | СТАЧ ра 
чатель ЗА1 переводят в положение “ЕЁ,„” крывается, и конденсатор Сб быстро раз- | 
и переменным резистором В2 устанав- ряжается через него и резистор Н7. ( 
ливают напряжение управления, соответ- После зарядки конденсатора С11 эти ВВ 6 
ствующее нижней частоте генерируемых — транзисторы закрываются и формирова- р КЕ — 
колебаний (отсчет по частотомеру). За- ние импульса управления (длительнос- Е 
тем переключатель переводят в положе- — тью около 300 мкс) завершается. Тран- И не 
ние “Е.” и переменным резистором Я4 — зистор \УТ2 вновь закрыт, и цикл форми- ЛОЛИЕ: 
устанавливают напряжение, соответству- — рования пилообразного напряжения по- И Е 
ющее верхней частоте генерируемых ко- — вторяется. Импульс управления исполь- 
лебаний. После установки границ кача-  зуют, кроме того, для внешней синхро- и 
ния частоты переключатель 5А1 перево- “низации осциллографа при наблюдении т 
дят в положение “Е,„.” и нажимают кноп- — АЧХ исследуемых устройств. ИЕ Е 
ку “Пуск”: на выходе устройства управле- Через резистор В29 импульс синхро- Рис. 2 
ния действует пилообразное напряжение — низации поступает на выход “Синхрони- х 
а 7 20/1 мк ВУ 
м [21 ее о р 9 
У ы >Ли 
я 355 #19 к 
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+10% на частотах 500...2000 МГц при тем- 
пературе 10...35 °С. Коэффициент уси- 
ления выпрямленного напряжения со- 
ставляет 10. 

Линейный детектор выполнен по диф- 
ференциальной схеме с аппроксимиру- 
ющим усилителем, компенсирующим 
нелинейность преобразования перемен- 
ного напряжения детекторными диода- 
ми. Дифференциальный детектор выпол- 
нен на подобранной паре СВЧ диодов 
\02, УОЗ и фильтре нижних частот 
АЗС6Н5, Р4С8В6б. Нагрузкой дифферен- 
циального детектора служат резисторы 
820, В21. 

С выходов детектора напряжение по- 
ступает на дифференциальный усили- 
тель на ОУ ОА1.1 и ОА1.4. Величина вы- 
ходного напряжения дифференциально- 
го усилителя определяется из выраже- 
НИЯ: Овых = 2[Чв»л- (-Увх2], где Ув» и У вх 
— напряжения на выходах детекторов МО2 
и УШЗ соответственно. При равенстве 
абсолютных значений Чн»х1 и Чьхг выход- 
ное напряжение Ц„„„ = 

С вывода 14 ОУ 041.4 усиленное на- 
пряжение поступает на вход аппрокси- 
мирующего усилителя на ОУ ПА1.З. В 
цепь отрицательной обратной связи этого 
ОУ включены два диода: МОТ (Шоттки) и 
\06, формирующие нелинейную отрица- 
тельную обратную связь для компенсации 
погрешности преобразования детекторов. 
На ОУ ПА 1.2 выполнен повторитель на- 
пряжения с компенсацией смещения нуля. 
В связи с тем, что у ОУ К1401УД2А отсут- 
ствуют выводы для балансировки, сме- 
щение нуля компенсируют дополнитель- 
ным током через резистор В22, подклю- 
ченный к инвертирующему входу, с од- 
ной стороны, и к источнику питания с 
другой стороны. При положительном 
смещении на выходе ОУ ПА1.2 резистор 
подключают к источнику +14 В, при от- 
рицательном — к -12 В. 

Для питания микросхемы детекторной 
головки от однополярного источника +15 В 
предусмотрен преобразователь напряже- 
ния, выполненный на микросхеме тайме- 
ра ВА2, используемой как генератор пря- 
моугольных импульсов с частотой 2 кГц. 
После выпрямления (с удвоением) им- 
пульсного напряжения и сглаживания 
пульсаций ЕС-фильтром С1112С13 и по- 
ступает на вывод 4 питания ОА1. На вы- 
воде 11 действует напряжение питания 
+14,3 В, получаемое от внешнего источ- 
ника через соединитель ХМ/З. Диод М05 
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защищает устройство при случайной по- 
даче отрицательного напряжения пита- 
НИЯ. 

Детектор может работать как в режи- 
мес высокоомным входом, так и в режи- 
ме с согласованным входом 50 Ом. Для 
этого предусмотрено подключение на 
входе дополнительной нагрузки с помо- 
щью р--п диода М0]: после перевода 
переключателя $В1 в положение “Согла- 
сов.” этот диод, имеющий при токе 10 
мА дифференциальное сопротивление 
около 3 Ом, открывается и подключает 
ко входу пробника резистор В1 (47 Ом). 
При работе в трактах с волновым сопро- 
тивлением 75 Ом сопротивление резис- 
тора должно быть увеличено до 72 Ом. 

Для измерения переменного напряже- 
ния менее 5 мВ разработан измеритель- 
ный СВЧ усилитель, схема которого пред- 
ставлена на рис. 4. Усилитель имеет диа- 
пазон рабочих частот от 1 до 1600 МГц, 
коэффициент усиления 20 дБ при нерав- 
номерности АЧХ +1 дБ. Входное и вы- 
ходное сопротивления усилителя состав- 
ляют 50 Ом при КСВН входа менее 1,25 в 
диапазоне частот 1...1500 МГц и КСВН вхо- 
даменее 1,48 в диапазоне частот 1500...1600 
МГц. Максимальный частотный диапазон 
усилителя составляет 0,1...1800 МГц при 
неравномерности АЧХ +3 дБ. 

Устройство управления ГКЧ выполне- 
но на печатной плате из одностороннего 
фольгированного стеклотекстолита тол- 
щиной 1,5 мм и размерами 52х55 мм. 
Расположение элементов приведено на 
рис. 5,а, печатная плата — на рис. 5,6. 
Переключатель 5А1 припаян к плате скоб- 
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кой из латунной полоски и подключен 
проводом марки МГТФ 0,07. Резистор 
В15 и диод УОЗ установлены вертикаль- 
но, резистор НЗО припаян к кнопке $В1 
и катоду диода \ОЗ. Элементы С10, В20, 
\04 также монтируют вертикально. 

В устройстве применены резисторы: 
постоянные МЛТ 0,125, переменные СПЗ- 
36, подстроечные СПЗ-19а. Конденсато- 
ры неполярные — КМ5, КМб, К10-47, по- 
лярные — К5З-19, К5З-30. Переключатель 
ЗА1 — плоский галетный на три положе- 
ния, 5В1 — МП7. Разъем Х$1 — набор- 
ный, многоконтактный (для горизонталь- 
ного монтажа), используемый в телеви- 
зионной аппаратуре, ХМ/1 — СР5О-73Ф. 
Микросхемы КР140УД608 можно заме- 
нить на К140УДб, К140УДУ, транзисторы 
КПЗОЗВ — на КПЗОЗА, КПЗОЗБ; КПЗО5Е 
— на КПЗ05 с любым буквенным индек- 
сом, КТЗ102БМ — на КТЗ15Г, КТЗ266М 
— на КТЗ61Г. Диоды КДБ22Б заменяемы 
КД521 с любым буквенным индексом. 

Плата закреплена на передней панели 
ГКЧ с помощью латунного уголка, припа- 
янного к плате. Там же установлен разъем 
выхода синхронизации Х\М/1 — СР50-73Ф. 
Пластмассовые ручки с резисторов В2 и 
В4 сняты, и на их место установлены ла- 
тунные трубчатые удлинители, на которые 
надеты приборные ручки. 

Налаживание устройства управления. 
Подбором резистора ВЗ1* устанавлива- 
ют ток через резистор Вб, равный 100 мкА, 
что соответствует падению напряжения 
100 мВ (на Вб). Движок переменного ре- 
зистора В2 переводят в нижнее по схеме 
положение, [4 — в верхнее, а переключа- 
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тель ЗАТ — в положение “Е„”. Резисто- 
ром В23 устанавливают на выходе ОУ ОАБ 
напряжение +50 В. При переключении в 
положение “Е,” напряжение должно сни- 
зиться до -1 В, в противном случае под- 
бирают диод \02. После проведения ре- 
гулировки переключатель ЗА1 переводят 
в положение “ЁР;„.” и осциллографом про- 
веряют соответствие осциллограмм вре- 
менной диаграмме работы устройства, 
представленной на рис. 4. 

Конструктивно быстродействующий 
линейный детектор выполнен в виде вы- 
носной детекторной головки—пробника. 
Его детали размещены на двух платах из 
двустороннего фольгированного стекло- 
текстолита толщиной 1 мм. Печатные 
платы представлены соответственно на 
рис. б (детектор) и рис. 7 (преобразова- 
тель питания). На платах выполнены по- 
лосковые линии; слой медной фольги с 
одной из сторон плат использован в ка- 
честве экрана. 

Платы сложены экранами друг с дру- 
гом и пропаяны по краям. В точках под- 
ключения питания +14 В и -12 В про- 
сверлены отверстия через две платы (с 
обратной стороны плат фольгу предва- 
рительно удаляют вокруг отверстия в ра- 
диусе 2...3 мм). В отверстия вставлены 
перемычки иэ медной проволоки и при- 
паяны со стороны токоведущих дорожек. 
Платы установлены в пропилы в двух ла- 
тунных стаканах диаметром 18,5 и 20 мм. 
На торцевых стенках стаканов закрепле- 
ны входной и выходной разъемы. Стака- 
ны припаивают к фольге плат, а выводы 
разъемов — к полосковым линиям. На 
стенке стакана с выходным разъемом, 
кроме того, закреплен переключатель 
ЗВ1 и припаян экран кабеля для подво- 
да питания. 

Собранный таким образом пробник 
вставляется в круглый латунный никели- 
рованный экран от делителя напряжения 
(например, от ДН-106). В качестве разъ- 
ема Х\/2 использован малогабаритный 
коаксиальный соединитель (используемый 
в модулях КАМАК ЭВМ СМЗ). В схеме 
линейного детектора использованы посто- 
янные резисторы Р1-12, подстроечные — 
типа СПЗ-19, неполярные конденсаторы 
С2, С4 — К10-42, остальные — К10-47в. 
Полярные конденсаторы — К5З-22 или 
К5З-19. Дроссели [1 и 12 намотаны на 
кольцах К5х3х1,5 из феррита М4ООНМ с 
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суммарным зазором 0,2...0,3 мм, введен- 
ным после разлома кольца, и содержат 
по 60 витков провода ПЭЛ 0,1. Входной 
и выходной разъемы — СР50-74Ф и СРБО- 
73Ф соответственно. Диоды 2А20Л1А до- 
пускается заменить на 2А202А и ЗА206А- 
6, КД419ЭА — на КДБ14А; КД5226 — на 
КД521 с любым буквенным индексом. 
Вместо К14О1УД2А можно использовать 
К1401УД1. 

Для наладки линейного детектора на 
его вход от генератора подают перемен- 
ное напряжение с частотой 50 МГц. Из- 
меняя входное напряжение от 5 мВ до 1 
В, регулировкой подстроечных резисто- 
ров В17 в начальной части шкалы и В16 
при напряжениях более 100 мВ добива- 
ются величины погрешности измерения 
не более +5 %. 

Измерительный усилитель выполнен 
также в виде выносного узла на печат- 
ной плате (рис. 8) из СВЧ диэлектрика 
ФЛАН-5 толщиной 1,5 мм с несиммет- 
ричными полосковыми линиями. Для при- 
дания жесткости конструкции печатная 
плата усилителя напаяна на пластину из 
посеребренной бронзы толщиной 1,5 мм. 
По краям платы установлены заземляю- 
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щие скобки из медной фольги толщиной 
0,1 мм. В остальном конструкция изме- 
рительного усилителя аналогична кон- 
струкции выносного пробника линейно- 
го детектора. В схеме измерительного 
усилителя использованы постоянные ре- 
зисторы Р1-12, неполярные конденсато- 
ры К10-42 (С1, СЗ, Сб, С8, С10, С11)} и 
К10-47В — остальные. Конденсаторы С1, 
Сб, С8, С11 монтируют соответственно 
над С2, С5, С9, С12. Разъемы ХМ — 
СР5БО-74Ф и ХМ/З — СР50-73Ф. Конструк- 
ция дросселя 11 аналогична дросселям 
линейного детектора. 

В усилителе возможны следующие за- 
мены. Транзисторы 21682А-2 заменимы 
на КТб42А1-2, транзисторы КТб48А-2 — 
на КТ642А-2. Однако в этом случае ра- 
бочий диапазон частот уменьшится до 
1450 МГц. Вместо диэлектрика ФЛАН-5 
можно использовать двусторонний 
фольгированный фторопласт ФФ4 или 
ФАФ4 толщиной 1...1,5 мм, пересчитав 
при этом ширину 50-омных подводящих 
линий в соответствии с [1]. Налажива- 
ние усилителя сводится к подбору ре- 
зистора В1 и конденсаторов корректи- 
рующих цепей СЗ, С10 для получения 
наиболее равномерной АЧХ в рабочем 
диапазоне частот. Настройку усилителя 
проводят с помощью ГКЧ или характе- 
риографа Х1-55 при уровне входного 
сигнала 5...25 мВ. 

Для питания выносных пробников на 
передней панели ГКЧ установлены два 
гнезда малогабаритных коаксиальных 
соединителей, к которым подведено на- 
пряжение +15 В. 
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А. НИЗОВЦЕВ, г. Москва 


Урадиолюбителей, увлекающихся светодинамическими уста- 
новками — СДУ (их еще называют цветомузыкальные уст- 
ройства — ЦМУ), наибольшей популярностью пользуются 
тринисторные конструкции. При относительной простоте 
схемотехнического решения они обладают высокой светоот- 
дачей, поскольку лампы цветовых каналов питаются практи- 


чески сетевым напряжением. 


Обычно в каждом цветовом канале на- 
грузкой служит одна или несколько па- 
раллельно соединенных ламп накалива- 
ния. Однако несколько лучшее воспри- 
ятие светового сопровождения музыкаль- 
ных произведений получается при ис- 
пользовании так называемого фонового 
канала, когда одновременно с полным 
погасанием “цветовых” ламп включают- 
ся лампы подсветки экрана. 

Простейший способ формирования 
фоновой подсветки СДУ — шунтировать 
тринистор, например, среднечастотно- 
го цветового канала маломощной лам- 
пой накаливания. Она оказывается вклю- 
ченной последовательно с основной 
лампой значительно большей мощнос- 
ти. Поэтому при открывании тринисто- 
ра светится основная лампа, а при за- 
крывании — фоновая. 

Схема сравнительно простой трехка- 
нальной СДУ с фоновой подсветкой при- 
ведена на рис. 1. Фоновые лампы уста- 
новлены в каждом канале. СДУ являет- 
ся приставкой, подключаемой через ра- 
зъем Х1 к выходу усилителя мощности 
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магнитофона, электрофона, радиопри- 
емника или другого источника сигнала 
ЗЧ, рассчитанного на использование 
внешнего громкоговорителя сопротивле- 
нием 4—16 Ом. 

Входной сигнал подается на перемен- 
ный резистор В1 (это регулятор яркости 
“цветовых” ламп установки), а с него — 
на переходной повышающий трансфор- 
матор Т1. Выбор трансформаторного вхо- 
да обусловлен не только необходимос- 
тью развязать гальванически источник 
сигнала ЗЧ и сетевые провода питания 
СДУ, но и повысить амплитуду сигнала, 
подаваемого на тринисторы, до 2...3 В. 
Именно при таком напряжении они на- 
дежно открываются. 

Выделяющийся на вторичной обмотке 
широкополосный сигнал ЗЧ затем раз- 
деляется ВС-фильтрами на составляю- 
щие. Так, колебания высших частот вы- 
деляются фильтром С1В2 и подаются 
через ограничительный резистор ЯЗ на 
управляющий электрод тринистора \$1. 
Колебания средних частот выделяет 
фильтр В4С2С3, они подаются на три- 


ЕЕ: 
(синий) 


(Арасный) 
Ут-И4 
АДРОРР 





нистор \$2. Для колебаний низших час- 
тот стоит фильтр В4НбСА. 

Когда открывается тринистор \$1, за- 
жигается лампа ЕЁ? синего цвета. При 
открывании тринистора \/52 вспыхивает 
лампа Е!Ё4 зеленого цвета, а УЗ — лам- 
па ЕЁб красного цвета. Погасание этих 
ламп вызывает зажигание фоновых ламп 
ЕС, ЕЁЗ, ЕЁ5 соответственно. Поскольку 
мощность “цветовых” ламп значительно 
больше мощности фоновых, при закры- 
тых тринисторах свечения “цветовых” 
ламп практически не видно. 

Такой способ формирования фоново- 
го канала обладает рядом преимуществ. 
Во-первых, нить “цветовой” лампы все 
время подогревается током, протекаю- 
щим через фоновую лампу, вследствие 
чего снижается светоинерционность и 
возрастает долговечность лампы. Во- 
вторых, в работающих от сети напряже- 





Рис. 2 





нием 220 В СДУ оказывается возмож- 
ным применение сравнительно низко- 
вольтных тринисторов, более дешевых 
и доступных. 

Чтобы уменьшить мерцание ламп и по- 
высить их яркость, в цепи питания уста- 
новлен мостовой выпрямитель на дио- 
дах У01—№М04. Лампы ЕЁ4—Е16 — обыч- 
ные осветительные мощностью 60 Вт 
(вместо ЕЁб подойдут две оранжевые 
фотолампы по 25 Вт, включенные парал- 
лельно). Их колбы окрашивают в соот- 
ветствующий цвет цапонлаком. Сам ца- 
понлак (или бесцветный мебельный лак) 
окрашивают добавлением пасты из 
стержней от шариковых авторучек. Фо- 
новые лампы взяты мощностью 15 Вт, 
их колбы окрашивают в фиолетовый цвет 
либо в тот, которым покрыта “цветовая” 
лампа данного канала. Для усиления све- 
тового эффекта установки допустимо 
ввести еще три фоновые лампы (ЕЁ 7— 
ЕЁ 9), показанные на схеме штриховыми 
ЛИНИЯМИ. 

Кроме указанных на схеме, тринисто- 
ры могут быть КУ201К—КУ201М, КУ202Е— 
КУ202Н. При использовании тринисторов 
серии КУ202 мощность ламп СДУ допус- 
тимо увеличить с учетом максимального 
тока тринисторов и диодов моста. Разу- 
меется, соотношение мощностей “цвето- 
вых” и фоновых ламп должно в этом ва- 
рианте сохраняться. 

Переменный резистор — проволочный 
от абонентского громкоговорителя, ос- 
тальные резисторы — МЛТ-1 или МЛТ-0,5. 
Конденсаторы — МБМ или КБГО на номи- 
нальное напряжение 400 В. Трансформатор 
— выходной от любого лампового радио- 
приемника, например “Рекорда-305”. 
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Рис. 3 


Светоотражающий экран СДУ выпол- 
нен в форме параболы (рис. 2) в попере- 
чном сечении. Его изгибают из тонкой 
фанеры размерами 560х560 мм. Для об- 
легчения гибки фанеру желательно смо- 
чить нашатырным спиртом. Сверху и 
снизу экран прикрепляют к деревянным 
бобышкам, между которыми устанавли- 
вают планку размерами 80х20х540 мм 
(рис. 3). С внутренней стороны к планке 
прикреплены патроны, в которые ввер- 
нуты осветительные лампы, а с наруж- 
ной установлена монтажная плата с де- 
талями. Монтаж — навесной, тринисто- 
ры смонтированы на радиаторах в виде 
металлических уголков размерами 30х30 
мм. Отражающую часть поверхности эк- 
рана следует оклеить смятым станиолем 
(алюминиевой фольгой). 

Проверяя установку в действии, мож- 
но попробовать подобрать детали 
фильтров либо установить вместо резис- 
торов В4, Вб дроссели фильтра от како- 
го-нибудь лампового радиоприемника 
или телевизора. Нередко подобные ме- 
роприятия позволяют получить наилуч- 
ший световой эффект при воспроизве- 
дении разнообразных мелодий. Е 


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 


..на рынке товаров бытовой техники 
США появилась оригинольноя настенная 
ломпо-бра с телловым детектором дви- 
жения. Теперь не придется шорить в тем- 
ноте в поисках выключотеля, да и вооб- 
ще отлодоет нодобность в его установ- 
ке_ Входите в помещение — свет зожиго- 
ется, выходите — госнет. 

В отличие от традиционной лампы-бро, 
в этой смонтировона небольшая пристов- 
ко с озком-линзой и дотчиком, уловли- 
воющим тепловое излучение, исходящее 
от человека. Угол контроля дотчико — 
110°, моксимольноя дальность действия 
— 18 м. Пользователь установливоет ско- 
рость сроботывания автоматики выклю- 
чения света лосле выхода из помещения 
— от нескольких секунд до 12 мин. 
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ЭМИ С НИЗКОВОЛЬТНЫМ 


ПИТАНИЕМ 


В. ЗАВЬЯЛОВ, г. Бишкек 


Особенность этого электромузыкаль- 
ного инструмента (ЭМИ) не только в срав- 
нительно низком напряжении питания 
(один гальванический элемент напряже- 
нием 1,5 В), но и в “клавиатуре” — ее 
роль выполняет переменный резистор 
(АЗ на рис. 1). Техника игры на инстру- 
менте проста: устанавливая движок ре- 
зистора в то или иное положение, нажи- 
мают кнопку выключателя ЗВ1. Из дина- 
мической головки ВАЛ слышатся звуки 
исполняемой мелодии. 

ЭМИ представляет собой генератор 
ЗЧ, выполненный на трех транзисторах. 
Положительная обратная связь, необхо- 
димая для возникновения генерации, 
образуется включением конденсатора С2 
между выходным и входным каскадами 
усилителя. От емкости этого конденса- 
тора, а также от сопротивления динами- 
ческой головки и вводимого сопротив- 
ления переменного резистора зависит 
частота генератора, а значит, частота 
звука. Подстроечным резистором В2 ус- 
танавливают режим работы транзисторов 
генератора по постоянному току. 

Вместо указанных на схеме транзис- 
торов подойдут и другие маломощные 
германиевые. К примеру, на месте УТ1 и 
\УТ2 допустимо установить любой из се- 
рий МПЗ5—МПЗ8, а на месте УТЗ — из 
серий МПЗЭ—МПА42. Динамическая голов- 
ка — мощностью 0,1—0,5 Вт со звуковой 
катушкой сопротивлением 8 Ом. Посто- 
янные резисторы — МЛТ, подстроечный 
— СПЗ-16, переменный — проволочный, 
например, ППБ-3, СП5-29. Оксидные кон- 
денсаторы — К50-6 или аналогичные, кно- 
почный выключатель — любой конструкции. 





Большинство деталей конструкции 
смонтировано на печатной плате (рис. 2) 
из одностороннего фольгированного 
стеклотекстолита. Плату размещают 
внутри корпуса, который может быть вы- 
полнен в виде детской игрушки. Внутри 
корпуса крепят гальванический элемент, 
ана лицевой панели — динамическую го- 
ловку, переменный резистор и кнопоч- 
ный выключатель. 

Налаживание ЭМИ сводится к установ- 
ке подстроечным резистором В2 такого 


режима, при котором генератор работа- 
ет устойчиво при нажатии кнопки выклю- 
чателя. Этим же резистором, а также 
подбором конденсатора С2 добиваются 
нужного начального тона при установке 
переменного резистора в одно из край- 
них положений. 

Возможно, при игре на инструменте 
громкость звука покажется недостаточ- 
ной. Тогда вместо динамической голов- 
ки в цель движка переменного резисто- 
ра следует включить постоянный резис- 
тор мощностью 0,125—0,5 Вт сопротив- 





лением 4...8 Ом, а головку подключить к 
эмиттерам выходных транзисторов через 
конденсатор С4 емкостью 100...200 мкФ, 
как это показано на рис. 1 штриховыми 
линиями. 

И еще об одной интересной доработ- 
ке. Вместо переменного резистора мож- 
но прикрепить к корпусу инструмента 
“гриф” — токопроводящую пластину, ска- 
жем, отрезок фольгированного стекло- 
текстолита, и расположить над ней стру- 
ну из нихромовой проволоки диаметром 
0,15...0,2 мм и длиной 250...300 мм. А 
кнопочный выключатель заменить тум- 
блером. 

Пока между струной и “грифом” нет 
контакта, генератор не возбуждается и в 
головке нет звука. Прижали струну к “гри- 
фу” в одном месте — послышался звук 
определенной тональности, прижали в 
другом — тональность изменилась. Так 
исполняют несложные мелодии. А чтобы 
облегчить исполнение, поперек грифа 
можно припаять “порожки” — отрезки го- 
лой медной проволоки. 

По окончании игры обязательно отклю- 
чают питание инструмента тумблером. 


От редакции. Резистор В5 может быть за- 
менен на перемычку. 
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«ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО» : 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 


Б. ИВАНОВ, г. Москва 


Публикуя описание “Люстры Чижевско- 
го” в “Радио”, 1997, № 1, с. 36, 37, ре- 
дакция предвидела, что у читателей, ре- 
шивших собрать эту конструкцию, могут 
возникать вопросы. Поэтому для экстрен- 
ных ответов на них был дан номер ре- 
дакционного телефона (207-88-18). И с 
тех пор телефон не умолкает -—- звонят 
из разных уголков России, чтобы полу- 
чить консультацию у автора (кстати, иног- 
да проще воспользоваться еще одним те- 
лефоном — (095) 433-91-34). 

Ниже вниманию читателей предлага- 
ются ответы на наиболее часто задавае- 
мые вопросы. 


1. В печати промелькнули публика- 
ции о якобы неэффективности “Лю- 
стры Чижевского”. Как к ним относить- 
ся? 


В “Комсомольской правде” от 20 фев- 
раля 1997 г. (“Клуб потребителей" № 43) 
Петр Образцов опубликовал статью “Лю- 
стра Чижевского. Вылечить не вылечит, 
но пыль по стенам размажет”, а в “Из- 
вестиях” от 1 марта 1997 г. неизвестный 
автор ответил на телефонный звонок чи- 
тателя заметкой “Не стоит дышать под 
“люстрой” Чижевского”. 

Всему миру известно, что Александра 
Леонидовича Чижевского за его гени- 
альные открытия шельмовали всю жизнь. 
Он был репрессирован, но продолжал 
трудиться даже в тюрьме. Когда ему со- 
общили об освобождении, ученый попро- 
сил “посидеть” еще месяца три, чтобы 
закончить свой почти десятилетний труд. 
Заслуги А. Л. Чижевского перед челове- 
чеством велики. Они официально были 
признаны авторитетной комиссией и 
опубликованы в журнале “Партийная 
жизнь" № б за 1965 г. 

Жаль, конечно, что авторы вышеупо- 
мянутых статей просто неграмотны в во- 
просах, которые они попытались “крити- 
чески” осветить и попутно, вольно или 
невольно, опорочить имя Александра 
Леонидовича. Они явно никогда в руках 
не держали уникальную монографию Чи- 
жевского “Аэроионификация в народном 
хозяйстве” объемом в 760 страниц. Ина- 
че бы не приписали его изобретению 
перечисленные в статьях “недостатки”. 
Хотя бы потому, что в их статьях речь 
идет о разработке, выпускаемой москов- 
ским заводом “Диод”, которая никакого 
отношения к “Люстре Чижевского” не 
имеет, а потому не может так называть- 
ся. Кстати, такое название можно встре- 
тить и в рекламных проспектах разрабо- 
ток других предприятий России. 

“Люстра Чижевского” (истинная, а не 
подделка) — профилактический прибор, 
улучшающий экологию окружающей сре- 
ды и вырабатывающий необходимые для 
жизнедеятельности организма отрица- 
тельные аэрсионы. Одновременно “лю- 
стра” создает живительный воздух, спо- 
собный облегчить страдания недомога- 
ющего человека, а порою вообще изба- 
вить его от болезни. В упомянутой выше 
монографии А. Л. Чижевский подробно 


описывает практическое воздействие 
прибора на туберкулез легких, гиперто- 
ническую болезнь, бронхиальную астму, 
ревматизм, простуду и другие заболева- 
ния. Недаром появились рекомендации 
по применению этого прибора и приня- 
ты меры по его внедрению в промыш- 
ленное производство. 


2.Какой еще, кроме указанного в опи- 
сании, строчный трансформатор мож- 
но использовать в конструкции? 


В принципе, подойдет любой такой 
трансформатор либо катушка зажигания 
от автомобиля. Но надо иметь в виду, 
что соотношение витков первичной и вто- 
ричной обмоток у них разное и может 
случиться, что постоянного напряжения, 
поступающего на “люстру”, окажется не- 
достаточно. Выход из этого положения 
— увеличить число каскадов умножителя 
напряжения. 


3. Можно пи использовать готовый 
телевизионный умножитель напряже- 
ния, скажем, УН-8,5/25? 


Напрямую использовать такой умножи- 
тель нельзя, поскольку он рассчитан на 
получение положительного напряжения, 
питающего анод кинескопа. Но если ум- 
ножитель включить “наоборот”, удастся 
получить на его выходе отрицательное 
напряжение. В “Радио” будет рассказа- 
но об этом. 


4. Как проверить тринистор и пра- 
вильно подключить его? 


Диапазон тока через управляющий 
электрод, необходимый для открывания 
тринистора, широк. Поэтому встречают- 
ся тринисторы, особенно серии КУ202, 
которые “не хотят” работать в данной 
конструкции. Практически определить 
такой тринистор нетрудно с помощью 
авометра, работающего в режиме оммет- 
ра на диапазоне “х1”. К выводам катода 
и управляющего электрода прикладыва- 
ют щупы омметра в одной и в другой 
полярности. Если разница между изме- 
ренными сопротивлениями мала, как и 
мало само сопротивление (20 Ом и ме- 
нее), такой тринистор ставить рискован- 
но. Наиболее надежно работают тринис- 
торы с сопротивлениями 30...40 Ом в 
одной полярности щупов омметра и 
70...100 Ом в другой. 

Различить выводы тринистора неслож- 
но: корпус (резьбовая часть) — анод, бо- 
лее высокий тонкий вывод — катод, а низ- 
кий — управляющий электрод. 


5. Чем заменить кольцо “хула-хуп”? 


Вместо кольца можно использовать 
обод, согнутый из толстого (3...5 мм) 
медного или другого металла провода. 
Но при соблюдении указанного на чер- 
теже диаметра. 


6. Можно ли изменить конфигурацию 
электроэффлювиальной люстры, сде- 
лав ее, например, квадратной, либо 
натянув провод сетки без прогиба на 
обод малого диаметра? 


Все попытки отойти от рекомендован- 


ной А. Л. Чижевским конструкции, как 
показала практика, приводят к снижению 
эффективности действия “люстры”, по- 
явлению озона и окислов азота. Прихо- 
дится избавляться от вредных химичес- 
ких образований уменьшением питающе- 
го высоковольтного напряжения, что, в 
свою очередь, приводит к выработке 
“мертвых” аэроионов, не способных до- 
стичь легких, а значит, “подзаряжать" 
кровь. В итоге “люстра” превращается в 
электрический воздухоочиститель. К тому 
же измененная конструкция не может 
называться “Люстрой Чижевского”, по- 
скольку ученый никогда такие конструк- 
ции не делал, не проверял в действии и 
не рекомендовал для изготовления. 


7.Каков все-таки механизм воздейст- 
вия на организм “Люстры Чижевско- 
го”? 

Как считал и доказал Чижевский, стро- 
гая структура движущейся по организму 
крови обеспечивается благодаря отрица- 
тельному заряду эритроцитов, основная 
функция которых — участие в газообме- 
не. Они поглощают кислород в легких, 
транспортируют и отдают его клеткам, 
тканям, органам. Если же на молекуляр- 
ный и атомарный кислород воздейство- 
вать электричеством, то получается кис- 
лород, несущий отрицательный заряд. 
Дышится тогда свободнее, и исчезают не- 
домогания, потому что эритроциты при- 
хватывают в легких и несут к клеткам ор- 
ганизма необходимые для жизни отрица- 
тельно заряженные ионы кислорода. 

Если посмотреть на это с точки зре- 
ния современной медицинской науки, все 
заболевания имеют разные причины, но 
общее у них — течение болезни. Все на- 
чинается с потери отрицательного заря- 
да в ослабленном нездоровьем или трав- 
мой месте. 

Например, перелом. Ломается не толь- 
ко кость, но и вся стройная структура 
жизнедеятельности того или иного участ- 
ка организма. Начинается дистрофия — 
нарушение питания костной ткани, хаос 
в поступающей по сосудам крови. Сни- 
жается восприимчивость больных тканей 
к электронам. Развивается гипоксия — 
кислородное голодание. Из кости выво- 
дится кальций. Освободившись из соеди- 
нений, он свертывает все вокруг: коагу- 
лирует ткань кости, мышцу, кровь. 

И это вовсе не тромбоз, как считают 
многие. Поступающие в кровь продукты 
коагуляции расслаивают кровь на более 
густые и жидкие части с одновременной 
закупоркой сосудов сгустками. Как ни 
парадоксально это звучит — кровотече- 
ние от сгущения, которое берет начало в 
больной клетке организма, потерявшей 
отрицательный заряд. Далее поражает- 
ся все вокруг. Это так называемый тром- 
богемаррогический синдром (ТГС), чис- 
то русское открытие. 

Наше тело, каждая его клетка, выде- 
ляет с дыханием положительный заряд 
— вредный, или, как говорил Чижевский, 
“отброс организма”. Вот почему так тя- 
жело бывает дышать в переполненном 
транспорте, кинотеатре, библиотеке, 
школьном классе. Мы просто отравляем 
друг друга. И даже кондиционер в этом 
случае не помогает, потому что он лишь 
охлаждает воздух. Вернуть же кислоро- 
ду его живительный отрицательный за- 
ряд может только аэроионизатор — “"Лю- 
стра Чижевского”. м 
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПРИЕМНИК 
ТРЕХПРОГРАММНОГО 
ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ 


И. НЕЧАЕВ, г. Курск 


Предлагаемый вниманию читателей приемник выполнен на мик- 
росхеме К174УН?23, состоящей из двух идентичных каналов уси- 
лителя ЗЧ. Благодаря широкополосности этой микросхемы ока- 
залось возможным один из ее каналов использовать в качестве 
усилителя ВЧ и таким образом обеспечить воспроизведение не 
только первой, но второй и третьей программ проводного ве- 
щания, передаваемых, как известно, на частотах 78 и 120 кГц. 


Принципиальная схема приемника при- 
ведена на рис. 1. Функции усилителей 
ВЧ и ЗЧ выполняет микросхема ОА2. Сиг- 
налы второй и третьей программ выде- 
ляются полосовыми фильтрами на эле- 
ментах 11СЗ, 13С6б и Е2С4, 14СТ. Детек- 
тор АМ сигналов собран на диодах У02, 
\03, фильтрацию обеспечивает фильтр 
НЧ СЭНАЗСЛО0. В блок питания приемника 
входят понижающий сетевой трансфор- 
матор Т1, диодный мост \О1, конденса- 
тор фильтра С5 и стабилизатор напря- 
жения на микросхеме ОА1. 

Работает приемник следующим обра- 
зом. В режиме приема передач первой 
программы (переключатель ЗА1 в поло- 
жении 1 (“1 пр.”) сигнал из радиосети 
поступает на регулятор громкости В1, а 
далее через согласующий трансформа- 
тор ЗЧ Т2 и переключатель ЗА1.4 непо- 
средственно на динамическую головку 
ВАТ. Блок питания при приеме первой 
программы обесточен. 

Если уровень сигнала первой програм- 
мы недостаточен, то его можно усилить. 
Для этого переключатель ЗА1 устанав- 
ливают в положение 2 (“1 пр.У”), и тогда 
сигнал ЗЧ со вторичной обмотки транс- 
форматора Т2 через переключатель ЗА1.3 
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и резистор В5 поступает на второй регу- 
лятор громкости на резисторе В 4, затем 
через разделительный конденсатор С12 
на усилитель ЗЧ микросхемы ОА2 и толь- 
ко после этого на динамическую головку 
ВА1. В режиме усиления работает, есте- 
ственно, и блок питания. 

Для приема передач второй и третьей 
программ переключатель ЗА1 устанавли- 
вается соответственно в положения 3 и 
4 ("2 пр.” и “3 пр.”). 

Сигналы этих программ выделяются 
названными выше полосовыми фильт- 
рами, включенными последовательно и 
соединенными с радиосетью конденса- 
торами малой емкости С1 и С2. Каждый 
из фильтров представляет собой сис- 
тему из двух контуров с индуктивной 
связью, имеющих полную гальваничес- 
кую развязку, что наряду с безопаснос- 
тью обеспечивает хорошее подавление 
сигналов первой программы. 

Первичные контуры полосовых фильт- 
ров включены последовательно, поэто- 
му контур того фильтра, который в дан- 
ный момент не участвует в приеме сиг- 
нала, выполняет функции фильтра-проб- 
ки и позволяет увеличить подавление сиг- 
налов ненужной программы. 
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Выделенные полосовыми фильтрами 
сигналы ВЧ поступают на первый канал 
микросхемы ГАД, а с его выхода — на 
АМ детектор. Для повышения чувстви- 
тельности и уменьшения нелинейных ис- 
кажений детектора на его диоды через 
резистор В2 подается небольшое посто- 
янное напряжение. 

Продетектированный АМ сигнал про- 
ходит через фильтр НЧ и попадает на ре- 
гулятор громкости ВА, а с него — на вто- 
рой канал микросхемы ОА2 и далее на 
динамическую головку ВАТ. Для выклю- 
чения приемника переключатель ЗА1 ус- 
танавливается в положение 5 (“Выкл.”). 

Большинство деталей радиоприемно- 
го устройства размещены на печатной 
плате из одностороннего фольгирован- 
ного стеклотекстолита, эскиз которой по- 
казан на рис. 2. Резисторы В1, В4 и пере- 
ключатель 5А1 закреплены на передней 
панели. Конденсатор С5 и диодный мост 
\УО1 припаяны непосредственно к выво- 
дам микросхемы ОА\1. 

В приемнике можно применить мало- 
габаритный трансформатор питания с на- 
пряжением на вторичной обмотке около 
7 В при токе нагрузки до 100 мА. Транс- 
форматор Т2 — ТАГ-3 или любой другой 
от радиотрансляционного громкоговори- 
теля. В выпрямителе можно использовать 
любые выпрямительные диоды, а в де- 
текторе (У02—\№03) — КД503, КД509, 
КД510, КД521 с любыми буквенными ин- 
дексами. Функции катушек 11—14 выпол- 
няют дроссели ДМ-0,1 с индуктивностью 
180 мкг, но подойдут и другие аналогич- 
ные с индуктивностью 100...500 мкГ. Од- 
нако при увеличении индуктивности при- 
дется соответственно во столько же раз 
уменьшить емкость контурных конденса- 
торов СЗ, С4, Сб, СТ, и наоборот. 

Постоянные резисторы могут быть С2-33 
и МЛТ, переменные — СПО, СП4. Если у 
радиолюбителя найдется сдвоенный ре- 
зистор, то его можно установить вместо 
А1 и В4. Оксидные конденсаторы — К50О, 
К52, КБЗ, остальные — КЛС, КМ, К10-17. 
Конденсаторы СЗ, С4, Сб, С7 лучше ис- 
пользовать с ТКЕ не хуже М1500, а С1, С2 
— на рабочее напряжение 100...200 В. 

С целью уменьшения размеров прием- 
ника в нем применена малогабаритная 
динамическая головка 0,5ГДШ-4, но воз- 
можна и ее замена на любую другую 
мощностью 0,25...1 Вт и сопротивлени- 
ем 4...8 Ом. 

Налаживание приемника начинают с 
проверки его работоспособности в ре- 
жиме приема первой программы. Если в 
монтаже нет ошибок и все детали исправ- 
ны, то в динамической головке будут 
слышны передачи этой программы и 
громкость их можно регулировать резис- 
тором В1. 

Убедившись в нормальном приеме 
первой программы, резистор В1 устанав- 
ливают в положение, при котором гром- 
кость снижается в два-три раза, а резис- 
тор ВА4 — в положение максимальной 
громкости. Затем подбором резистора 
В5 добиваются, чтобы при таком уровне 
громкости сигнал не искажался. Однако 
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сопротивление этого резистора не долж- 
но быть менее 60...80 кОм, иначе он бу- 
дет влиять на громкость передач второй 
и третьей программ. 
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Следующий этап налаживания — уста- 
новка катушек индуктивности полосовых 
фильтров. Прежде всего следует размес- 
тить катушки 11, 3 параллельно друг 


РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ 


В. ПОРОЙКОВ, г. Одесса 


В журнале “Радио" неоднократно опи- 
сывались конструкции самых разных де- 
текторных приемников. Однако, прежде 
чем приступить к самостоятельной сбор- 
ке такого приемного устройства, не ме- 
шает определить, работают ли в вашей 
местности достаточно мощные радио- 
станции и какова возможность уверен- 
ного приема их сигналов, следует также 
выяснить, насколько эффективна ис- 
пользуемая вами антенна, надежно ли 
заземление и какой диод обеспечит наи- 
лучшее детектирование. Все это помо- 
жет вам осуществить простейший ин- 
дикатор радиоизлучений, описание ко- 
торого предлагает автор публикуемой 
статьи. 

Принципиальная схема индикатора 
показана на рисунке. По существу, он 
представляет собой простейший бескон- 
турный детекторный приемник. С помо- 
щью переключателя $А1 к антенне под- 
ключают светодиод НЕ] и диоды \01-- 
\03. Причем использовать переключа- 
тель необязательно. Можно к точке 1 
подпаять провод с зажимом “крокодил” 
на конце, которым и переключать дио- 
ды. Работает такое устройство на теле- 
фон ВЕТ, сопротивлением 60 Ом. Чтобы 
получить более полное представление 
о напряженности поля в месте приема, 
параллельно телефонам подключают из- 


мерительный прибор со шкалой 1,5 В 
для измерения напряжения переменно- 
го тока. 

Работают с индикатором следующим 
образом. Сначала, как уже было сказа- 
но, переключателем $А1 к антенне нуж- 
но подключить светодиод НЕТ. Если све- 
тодиод засветится, то в телефонах будут 
слышны сигналы принимаемых радио- 
станций. Возможна ситуация, когда све- 
тодиод ярко светится, а в телефонах 
прослушиваются лишь слабые сигналы. 
Подобное явление наблюдается, если 
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другу на расстоянии 3...5 мм и на высоте 
10...15 мм от платы. Аналогично устанав- 
ливают и катушки 12, 14. 

Далее переключают приемник на при- 
ем второй программы и вновь устанав- 
ливают резистор В4 в положение макси- 
мальной громкости. После проведения 
этих процедур в динамической головке 
должны прослушиваться передачи вто- 
рой программы. Теперь аккуратно изме- 
няя расстояние между катушками 11 и 
|3 в пределах от 1 до 10 мм, добиваются 
чистого и громкого приема. Затем нужно 
проверить, не прослушиваются ли сиг- 
налы третьей программы в паузах между 
передачами второй. При правильной на- 
стройке эти сигналы должны быть очень 
слабыми или не прослушиваться вовсе. 

Аналогично катушками 12 и 14 настра- 
ивают приемник на прием передач тре- 
тьей программы. В заключение настрой- 
ку на вторую и третью программы нужно 
уточнить. Сам процесс настройки упрос- 
тится и будет более точным, если пред- 
варительно подобрать емкость конден- 
саторов СЗ, С4, Сб и С7 с точностью 
5...10%. 

Если после настройки приемника гром- 
кость передач второй и третьей программ 
окажется все же недостаточной, то для 
получения более громкого и неискажен- 
ного сигнала следует более точно подо- 
брать сопротивление резистора В2, а за- 
тем увеличить в несколько раз емкость 
конденсаторов С1 и С2. 

[| 


какая-то мощная радиостанция излучает 
немодулированную несущую. В этом слу- 
чае следует подождать, когда радиостан- 
ция начнет передавать модулированный 
сигнал. 

Убедившись, что при подключении све- 
тодиода к антенне он ярко светится, а в 
телефонах слышны работающие станции, 
смело приступайте к сборке детекторного 
приемника. Но важно еще определить, 
какой диод лучше использовать. Для это- 
го, подключая к антенне диоды \О1, \02, 
\ОЗ, установите переключатель $А1 в 
такое положение, при котором сигнал в 
телефонах слышен наиболее громко. 

Дальнейшего улучшения слышимости 
радиостанций добиваются проверкой 
надежности заземления. Лучше всего 
использовать для этого водопроводную 
трубу (см. “Радио”, 1992, № 9, с. 51). В 
городской квартире можно подключить- 
ся и к проводу заземления металличес- 
кой ванны. 

Очень важно подобрать эффективную 
антенну. Попробуйте, например, взять 
несколько метров провода и перебросить 
его свободный конец в форточку или под- 
ключить к приемнику установленные на 
крыше дома внешние антенны: штыре- 
вую, Г- или Т-образные. Провод сниже- 
ния необходимо отодвинуть подальше от 
стены дома. 

Для детектора нужно выбрать самый 
эффективный из имеющихся у вас дио- 
дов, подключая их вместо М01—М№03. Пос- 
ле каждой такой манипуляции контроли- 
руйте слышимость сигнала в телефонах. 
Из проверенных автором лучшие резуль- 
таты показали диоды Д105, ДЭВ, ДЭД, 
Д2Б, КД521А. Ш 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ 


И. НЕЧАЕВ, г. Курск 


Иногда возникает необходимость в 
дистанционном выключателе различных 
электроприборов, причем сам выключа- 
тель должен иметь надежную гальвани- 
ческую развязку от сети, т. е. быть безо- 
пасным. Подобные требования справед- 
ливы, скажем, при управлении освети- 
тельными лампами в помещениях с по- 
вышенной влажностью. Применение в 
зтих условиях электромагнитных реле 
нежелательно из-за их низкой надеж- 
ности. 

Выход из положения — предлагаемый 
электронный выключатель (см. схему). В 
нем использован симметричный тирис- 
тор — симистор, что позволило комму- 
тировать переменное напряжение, не 
применяя выпрямительные диоды, необ- 
ходимые для тринисторных устройств. 
Управляют работой симистора выключа- 
телем $А1 через маломощный трансфор- 
матор Т1. При этом используется свой- 
ство симистора открываться при подаче 
на его управляющий злектрод напряже- 
ния той же полярности, что и на аноде. 
Вот почему обмотка | трансформатора 
включена между анодом и управляющим 
электродом. 

Если контакты выключателя разомкну- 





ПИТАНИЕ ПЛЕЙЕРА 
ОТ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА 


Для работы от осветительной сети 
плейера “ЗИММУ ЗАРАМ”, рассчитанного 
на напряжение 3 В, я использовал сете- 
вой адаптер “УВИП-1” со стабилизиро- 
ванным шестивольтным выходным напря- 
жением. 

Чтобы не подвергать адаптер передел- 
ке и сохранить возможность использо- 
вания его в штатном варианте, решил 
погасить избыток напряжения четырьмя 
выпрямительными диодами КДЛ1О5А. Каж- 
дую пару последовательно соединенных 
диодов включил в разрыв “своего” пита- 
ющего провода и заключил их в защит- 
ную поливинилхлоридную трубку соответ- 
ствующего диаметра. 

Попутно были приняты меры к сниже- 
нию нагрева микросхемы стабилизато- 
ра адаптера. С этой целью к пластинча- 
тому теплоотводу прикрепил дюралюми- 
ниевую накладку — теми же винтом и 
гайкой, которыми крепится сама микро- 
схема. Кроме того, для более интенсив- 
ной вентиляции в окружающих стенках 
корпуса адаптера просверлил несколь- 
ко отверстий. 


Ю. ПРОКОПЦЕВ 
г. Москва 
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ты, через обмотку | протекает небольшой 
ток холостого хода. Напряжения на ре- 
зисторе Н1 недостаточно для открыва- 
ния симистора, нагрузка — осветитель- 
ная лампа ЕЁ1 — обесточена. 

Когда контакты выключателя замыка- 
ют, обмотка И оказывается в режиме ко- 
роткого замыкания. При этом ток в об- 
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мотке | резко возрастает, а значит, уве- 
личивается падение напряжения на ре- 
зисторе. Симистор будет открываться в 
начале каждого полупериода сетевого на- 
пряжения, нагрузка окажется под током. 

Трансформатор в таком режиме пере- 
гружаться не будет, поскольку после от- 


ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ 
КОНСТРУКЦИИ 


Каждый радиолюбитель, разрабатывая 
ту или иную конструкцию, мечтает, что- 
бы она выглядела “фирменной”. В част- 
ности, немало забот доставляет созда- 
ние лицевой панели устройства. Пред- 
лагаю простой способ ее изготовления. 

Из листа бумаги желаемого цвета вы- 
резают фальшпанель, в которой проре- 
зают отверстия под органы управления 
конструкции. После этого на фальшпа- 
нели пишут фломастером, шариковой 
ручкой или выклеивают шрифтом нужные 
надписи. 

Затем вырезают из боковой стенки 
прозрачной пластмассовой бутылки от 
напитков накладку, делают в ней необ- 
ходимые прорези и вместе с фалышпа- 
нелью прижимают к панели винтами и 
гайками органов управления. Пластмас- 
совая накладка должна, конечно, распо- 
лагаться выпуклостью внутрь. 


И. ГОРОДЕЦКИЙ 
г. Москва 


ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 
СТОРОЖЕВОГО 
УСТРОЙСТВА 


Предлагаемая конструкция (см. схему), 
содержащая всего три транзистора и 
резистор, является злектронным ключом, 
“срабатывающим” при обрыве охранно- 
го шлейфа, подключенного к разъему Х1. 





крывания симистора напряжение на нем 
уменьшается до 2 В ив обмотке || проте- 
кает незначительный ток. 

В устройстве желательно применить 
трансформатор с напряжением на вторич- 
ной обмотке 8...10 В при протекании че- 
рез первичную тока 0,2...0,4 А. Ток холос- 
того хода не должен превышать 10 мА. 
Подобный трансформатор можно поза- 
имствовать из сетевого адаптера, при- 
меняемого для питания плейеров, мик- 
рокалькуляторов, транзисторных радио- 
приемников. Предпочтительнее исполь- 
зовать трансформатор с обмотками, на- 
мотанными в разных секциях каркаса, — 
это повысит злектробезопасность уст- 
ройства. 

Симистор может быть, кроме указан- 
ного на схеме, КУ208В. Если мощность 
нагрузки не превышает 250 Вт, тепло- 
отвод не понадобится, при большей мощ- 
ности симистор придется установить на 
теплоотвод. Максимальная мощность на- 
грузки не должна превышать 1,1 кВт. Под- 
строечный резистор — СПО, СП4 или 
другой. Им устанавливают режим надеж- 
ного открывания симистора. 

Симистор, трансформатор и резистор 
допустимо располагать на удалении не- 
скольких метров от помещения, в кото- 
ром установлены выключатель и нагруз- 
ка (например, осветительные лампы). Для 
удобства управления нагрузкой можно 
подключить параллельно вторичной об- 
мотке трансформатора несколько выклю- 
чателей. 
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При этом через ключ поступает питаю- 
щее напряжение на звуковой сигнализа- 
тор, извещающий о проникновении по- 
стороннего на охраняемую территорию. 

Ток покоя ключа в дежурном режиме 
не превышает 6 мкА. а при его срабаты- 
вании ток через нагрузку может дости- 
гать 300 мА. 

Транзистор УТ1 — любой из указанной 
на схеме серии, \Т2 и УТЗ — также лю- 
бые из указанной серии КТЗ15, но с ко- 
эффициентом передачи тока более 60. 
При монтаже деталей ключа транзистор УТЗ 
необходимо установить на теплоотвод. 


Г. ДУДАРЕВ 


г. Лосино-Петровский Московской обл. 
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АВТОМАТ УПРАВЛЕНИЯ _ 
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ 
АКТИВАТОРНОГО ТИПА 


С. СЕРГЕЕНКО, г. Навои, Узбекистан 


Эта публикация возвращает нас к статье С. Костицына 
“Автомат управляет стиральной машиной”, помещенной в 
“Радио” № 11 за 1991 г. В ней речь шла об электронном уст- 
ройстве, которое периодически, с интервалом в 10...15 с, из- 
меняет направление вращения активатора машины “Малют- 
ка-2” и одновременно выполняет функцию счетчика “чисто- 


го” времени стирки. 


Автор публикуемой здесь статьи предлагает свой вариант 
электронного устройства аналогичного назначения. 


На мой взгляд, автомат управления 
стиральной машиной, описанный С. Кос- 
тициным, неоправданно усложнен. Да и 
заменять механическое реле времени с 
хорошими эксплуатационными характе- 
ристиками нет особой необходимости. Не 
желательно также изменять панель уп- 
равления, так как это ухудшает гидроза- 
щиту машины. Как показала опытная про- 
верка, длительность перерыва между 
сменой направления вращения активато- 
ра (0,3...0,6 с) недостаточна для полной 
остановки ротора электродвигателя, что 
может привести к перегрузкам, а затем 
и выходу его из строя. 

Предлагаю более простое электронное 
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устройство, выполняющее те же функции, 
но применительно к стиральным маши- 
нам “Киргизия” и “Рига”. В них установ- 
лены электродвигатели, работающие без 
фазосдвигающего конденсатора, но с 
пускозащитным реле. 

Схема такого варианта автомата при- 
ведена на рис. 1. Работает автомат сле- 
дующим образом. При повороте по ча- 
совой стрелке ручки запуска реле време- 
ни (РВ) на выбранное время переменное 
напряжение сети подается на диодный 
мост \012 — \015. Выпрямленное им на- 
пряжение необходимо для работы реле 
К1 и К2, коммутирующих цепи питания 
электродвигателя М1. Источником пита- 
ния микросхем 001—003 служит стаби- 
лизатор АВ7\О9, ограничивающий выход- 
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ное напряжение выпрямителя до +9 В. 

При включении питания цель С2В2 фор- 
мирует импульс высокого уровня, кото- 
рый устанавливает счетчики 002.1, 002.2 
и счетчик-дешифратор ООЗ в нулевое со- 
стояние. Одновременно начинает работать 
генератор тактовых импульсов на злемен- 
тах микросхемы 001. Период следования 
импульсов генератора, равный примерно 
0,04 с, устанавливают подбором элемен- 
тов времязадающей цепи В1С1. 

С выхода элемента 001.3 тактовые 
импульсы поступают на вход СР (вывод 
10) счетчика 002.1, а с его выхода 8 (вы- 
вод 14), период следования которых те- 
перь 0,75 с, на вход СР (вывод 2) счет- 
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пустим, по часовой стрелке) примерно 
48 с — пока сигнал высокого уровня не 
перейдет на не показанный на схеме 
выход 4 (вывод 10} микросхемы 003. В 
этом случае транзистор \Т1 закроется, 
реле К1 отпустит и разомкнувшимися 
контактами обесточит электродвигатель. 
Через 12 с сигнал высокого уровня по- 
явится на выходе 5 (вывод 1) микросхе- 
мы 003, затем на ее выходах 6, 7 и 8. 
Через диоды У05—\08 и резистор Н5 он 
откроет транзистор \Т2, сработает реле 
К2, его контакты, замыкаясь, подключат 
электродвигатель к питающей сети. Ро- 
тор электродвигателя и связанный с ним 
активатор машины начнут вращаться, но 
уже в противоположном направлении. 
Двигатель будет работать примерно 48 с, 
т.е. до тех пор, пока сигнал высокого уров- 
ня микросхемы 003 не перейдет на ее 
выход 9 (вывод 11). Затем двигатель “от- 
дохнет” (примерно 12 с}, после чего опи- 
санный цикл работы устройства будет 
повторяться, пока механическое реле 
стиральной машины не отработает задан- 
ное время. 

Автомат пригоден и для управления 
стиральной машиной “Киргизия-4”, от- 
личающейся от “Киргизии” в основном 
лишь наличием дополнительного пере- 
ключателя обмоток электродвигателя, 
который в этом случае остается неза- 
действованным. 

Коротко о деталях устройства. Микро- 
схемы К176ЛАЭ (201) и К176ИЕВ (003) 
можно заменить аналогичными из серии 
К561. Диоды ДЭБ (УО1 — \08) заменимы 
на любые из серий КД510, Д226, а 
КД208Г (\010 — №015) — на Д226Б, 
КД1056Б, Д208, Д209. Транзисторы 
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чика 002.2. С выхода 8 (вывод 6) этого 
счетчика импульсы, следующие с перио- 
дом около 12 с, поступают на вход СМ 
(вывод 14) счетчика-дешифратора 003. 
При этом на его выходе 0 (вывод 3) по- 
является сигнал высокого уровня, кото- 
рый через диод \УО1 и токоограничитель- 
ный резистор АЗ открывает транзистор 
\ТЛ. В результате срабатывает реле К1 
и группы его контактов замыкаются. Че- 
рез контакты К1.1 нвпряжение сети по- 
ступает на рабочую обмотку (РО) 
электродвигателя М1, а через контакты 
К1.1, К1.2, К1.3 и пускозащитное реле — 
на пусковую обмотку (ПО). 

При таком состоянии транзистора \Т1 
и контактов реле К1 электродвигатель 
будет работать и вращать активатор (до- 


КТбОдА (\ТТ, УТ2) заменимы на КТбО4Б, 
КТ605А, КТбО5Б, КТ940. Все резисторы 
— МЛТ. Конденсатор С1 — МБМ, К7З-17, 
а С2 и СЗ — К53З-14 или К5О-ЗА. 

Реле К] и К? — типа РПУ-0 или анало- 
гичные другие на рабочее напряжение 
обмотки 220 В с тремя группами контак- 
тов, способных коммутировать постоянное 
или переменное напряжение при токе на- 
грузки до 1 А. 

Монтаж деталей автомата может быть 
как печатным, так и навесным. Важно 
лишь, чтобы все детали и общий провод 
были хорошо изолированы от корпуса и 
панели управления машиной. Если ис- 
пользуемые детали предварительно про- 
верены, устройство в налаживании не 
нуждается. |) 
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МНОГОКАНАЛЬНАЯ 
ОХРАННАЯ СИСТЕМА 


Н. ТАРАНОВ, г. Санкт-Петербург 


Охрана различных объектов на предприятиях, в учреждениях 
ит.д. по-прежнему остается весьма актуальной задачей. Один 
из наиболее эффективных способов ее решения — использо- 
вание многоканальных систем. Особенно наглядно их преиму- 
щество при охране помещений, разнесенных по территории, 
поскольку такие системы позволяют, с помощью сравнитель- 
но недорогих устройств, своевременно реагировать на не- 
санкционированное вторжение посторонних лиц на охраняе- 


мые объекты. 


На страницах журнала “Радио” описа- 
но немало охранных устройств, в том 
числе и многоканальных систем. Однако 
большинству из них присущите или иные 
недостатки. Одни легко нейтрализуются 
злоумышленниками путем замыкания или 
обрыва линий связи. Другие оказывают- 
ся слишком дорогими. У третьих отсут- 
ствует информация об исправности дат- 
чиков и самой системы непосредствен- 
но на объекте. 

Описываемая многоканальная охран- 
ная система (МОС) свободна от назван- 
ных недостатков. Она выполнена на до- 
ступных и дешевых элементах, имеет 
защиту от короткого замыкания и обры- 
ва линий связи, обеспечивает контроль 
за ее функционированием как с централь- 
ного поста, так и непосредственно на 
объекте. 

Принцип действия устройства основан 
на обнаружении изменения сопротивле- 
ния датчика при попытке вскрытия объ- 
екта или нарушении линии связи. В ка- 
честве чувствительных элементов датчи- 
ков могут быть использованы магнито- 
управляемые контакты (герконы), охран- 
ные шлейфы, микровыключатели и т.д. 

Принципиальная схема МОС приведе- 
на на рис. 1. Число каналов в ней опре- 
деляется количеством датчиков, в пред- 
лагаемом варианте возможно использо- 
вание до восьми каналов. Однако ее не- 
сложно расширить. О том, как это сде- 
лать, рассказано в конце статьи. 

МОС состоит из узла питания, тревоги 
и восьми узлов каналов охраны. Послед- 
ние включают в себя датчики, вынесен- 
ные на охраняемые объекты, и устрой- 
ства регистрации, находящиеся на цент- 
ральном посту вместе с узлом питания и 
тревоги. С устройствами регистрации 
датчики соединены с помощью двупро- 
водных линий связи. Все узлы каналов 
идентичны, поэтому на рис. 1 приведена 
схема только одного из них. 

Датчик выполнен на злементах ЗЕ 1, В1, 
НЕЛ, УО1. Вместе с резисторами Н2 и ВЗ 
устройства регистрации он образует 
мост, на одну из диагоналей которого 
подано переменное напряжение 6,3 В с 
обмотки ! трансформатора Т1, а в дру- 
гую включен светодиод оптрона Ц1.1. 
Такое построение датчика обеспечивает 
надежную индикацию его срабатывания 
(например, удаление магнита от геркона 
$Е1), обнаружение обрыва линии связи 
или ее замыкания. 

Мост балансируют таким образом, что- 
бы при исправных датчике и линии свя- 
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зи напряжение, приложенное к светодио- 
ду оптрона, было равно О. Срабатыва- 
ние датчика, обрыв или короткое замы- 
кание линии приводит к разбалансу мос- 
та. При этом через светодиод оптопары 
1.1 протекает ток, что вызывает откры- 
вание ее транзистора. Транзистор, в свою 
очередь, соединяет с общим проводом 
верхний по схеме вход элемента 002.1. 
Интегрирующая цепь В4С4, соединенная 
с этим входом, защищает его от помех, 
которые могут наводиться в линии связи. 

В режиме “Контроль” (контакты выклю- 
чателя $А1 в положении, показанном на 
схеме) разбаланс моста приводит лишь к 
тому, что на выходе элемента 002.1 по- 
является высокий уровень, о чем свиде- 
тельствует свечение светодиода НЗ. Вос- 
становление баланса моста приведет к 
установлению на выходе 002.1 низкого 
уровня и погашению НЕЗ. Таким образом, 
в этом режиме факт вскрытия охраняе- 
мого объекта или нарушения линии свя- 
зи с ним не запоминается и индицирует- 
ся только в течение времени, пока объект 
вскрыт или линия не восстановлена. 

При переводе выключателя $А1 в по- 
ложение “Охрана” элементы 002.1 и 
002.2 образуют В$-триггер. При этом, 
если датчик и линия связи исправны и 


объект закрыт (геркон ЗЕ1 замкнут), на 
выходе элемента 002.1 устанавливается 
уровень логического 0, ана выходе 002.2 
— логической 1. Загоревшийся светоди- 
од НЛ информирует персонал об исправ- 
ности линии связи и датчика, а также о 
том, что датчик приведен в активное со- 
стояние (геркон ЗЕ1 замкнут). Разбаланс 
моста переводит Н$-триггер во второе 
устойчивое состояние, которое уже не 
изменится при восстановлении баланса. 
При этом загорается светодиод НЁЗ, ин- 
дицирующий факт вскрытия охраняемо- 
го объекта (или попытку его вскрыть). 
Установившийся низкий уровень сигна- 
ла на выходе злемента 002.2 приводит к 
появлению на выходе микросхемы 003 
единичного уровня, который разрешает 
работу генератора на элементах 001.1, 
001.2 и прохождение сигнала тревоги на 
усилитель, выполненный на транзисторе 
\ТТ. В результате вскрытие объекта или 
нарушение линии связи сопровождается 
звуковым сигналом, воспроизводимым 
динамической головкой ВАТ. 

Чтобы снять сигнал тревоги и перевес- 
ти В5-триггер в исходное состояние, не- 
обходимо кратковременно переключить 
устройство в режим “Контроль” и сразу 
же вернуть его в режим “Охрана”. Сле- 
дует учесть, что восстановление тригге- 
ра осуществится лишь при условии, что 
линия связи исправна, а геркон ЗЕ1 зам- 
кнут. В противном случае после перево- 
да $А1 в режим “Контроль” нужно вос- 
становить линии связи, закрыть двери 
объекта, вызвав замыкание контактов 
ЗЕ1, и после этого перевести устройст- 
во в режим “Охрана”. 

Кнопка 5В1 с нормально замкнутыми 
контактами позволяет проверить работу 
устройства. Нажатие на нее имитирует 
вскрытие объекта и должно сопровож- 
даться загоранием светодиода НЗ и 
выдачей сигнала тревоги. Выключают его 
так, как описано выше. 

Конструкция датчика показана на рис. 
2,а. Он собран на небольшой плате 1 из 
фольгированного стеклотекстолита. Гер- 
кон 2, диод 3 и резистор 5 установлены 
со стороны печатных проводников, све- 
тодиод 4 — с противоположной. Датчик 
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желательно выполнить в виде монобло- 
ка, залитого зпоксидной смолой. Невоз- 
можность его ремонта с лихвой окупает- 
ся высокой защищенностью от внешних 
воздействий. 

Рекомендуемое размещение датчика 
приведено на рис. 2,6. Он укреплен на 
внутренней стороне дверной коробки 1, в 
непосредственной близости от петли. Под 
светодиодом 2 в коробке просверлено 
отверстие, через которое можно контро- 
лировать его состояние, находясь за пре- 
делами охраняемого помещения. На две- 
ри 3 укреплен магнит 4, который при ее 
закрывании оказывается рядом с герконом 
5. Датчик залит эпоксидной смолой 6. 

Описанный вариант установки датчика 
позволяет визуально контролировать со- 
стояние канала непосредственно при за- 
крывании объекта. Вместо одного герко- 
на ЗЕ1 можно применить цепь из несколь- 
ких герконов (по числу окон и дверей), а 





также охранный шлейф “на разрыв”, на- 
пример, линию из провода ПЭВ-2 (при 
диаметре 0,63 мм его длина может до- 
стигать 1 км). 

В устройстве могут быть использова- 
ны постоянные резисторы МЛТ (В1, В2, 
В4—В8), подстроечный СПЗ-386 (ВЗ), 
конденсаторы К50-6, К50-16 (СТ, СЗ, С4), 
КМ-6Б (остальные). Транзистор УТ — 
любой из серий КТ814, КТ816, КТ5О1, 
КТ502, диоды УО1 — любые маломощ- 
ные кремниевые с допустимым прямым 
током не менее 20 мА. Динамическая го- 
ловка — любая, мощностью 0,5 Вт и бо- 
лее и сопротивлением звуковой катушки 
8 Ом. Трансформатор Т1 — любой, мощ- 
ностью не менее 10 Вт с двумя обмотка- 
ми по 6,3 В. Кнопки и тумблеры также 
могут быть любыми (автор применил 
КМ1-Ти МТ1). , 

Настраивают МОС следующим обра- 
зом. Вначале проверяют наличие напря- 
жения на выводах 17 и 2 микросхемы 
БАТ, а также на выводах 14 001—003. 
Затем разрывают связь между вывода- 
ми 10 0601.3 и 8 003, добиваясь появле- 
ния звукового сигнала. После этого при- 
ступают к настройке узлов каналов МОС. 

Каждый канал настраивают с подклю- 
ченным через свою линию связи датчи- 
ком и замкнутыми контактами $Е1 (маг- 
нит приближен к геркону). Тумблер ЗАЛ 
переводят в положение “Контроль”. Под- 
соединив вольтметр к выводам 1 и 2 оп- 
топары 91.1, перемещением движка ре- 
зистора ВЗ добиваются нулевой разнос- 
ти потенциалов между ними. При этом 
светодиод НЕЗ должен погаснуть. Пере- 
мещая движок резистора ВЗ влево и 
вправо относительно найденного поло- 
жения, убеждаются в том, что элемент 


002.1 переключается, вызывая зажига- 
ние светодиода НЕЗ. Если зона погаса- 
ния НЕЗ очень узка, необходимо заменить 
АЗ резистором большего сопротивления, 
если слишком широка — меньшего. 

При указанных на схеме номиналах 
резисторов В1—В4 устройство регистра- 
ции надежно фиксирует изменение со- 
противления датчика на 50 Ом. Регули- 
руют чувствительность преобразователя 
подбором резистора В4. 

После окончательной балансировки 
моста кратковременно нажимают на кноп- 
ку 5В1 и убеждаются в загорании свето- 
диода НЕЗ. Затем восстанавливают со- 
единение выводов 10 001.3 и 8 003 и, 
установив ЗА1 в положение “Охрана”, 
вновь кратковременно нажимают на ЗВ1. 
При этом должна произойти фиксация 
факта нажатия на кнопку: НЁЗ будет го- 
реть и после ее отпускания, а устройст- 
во тревоги — подавать звуковой сигнал. 
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Кратковременный перевод $А1 в поло- 
жение “Контроль” с последующим воз- 
вратом в положение “Охрана” должен 
погасить светодиод НЕЗ и отключить зву- 
ковую сигнализацию. 

Аналогично настраивают все остальные 
каналы МОС. 

Увеличить число каналов можно, напри- 
мер, следующим образом. Выход мик- 
росхемы ОВ3 (вывод 8) отсоединяют от 
входа коммутатора 001.3 (вывод 10) и 
подключают к одному из входов элемен- 
та 004.1 (рис. 3). Если к каждому из ос- 
тавшихся входов подключить по выходу 
аналогичного восьмиканального тракта, 
число каналов увеличится до 40. 

Выходной сигнал 204.1, инвертирован- 
ный злементом 004.2, подают на вход 
001.3 (вывод 10). Неиспользуемые вхо- 
ды микросхемы 004 соединяют с общим 
проводом. 


Примечание редакции. Для предотвра- 
щения сбоев в работе МОС желательно выво- 
ды 1 элементов 002.1 (см. рис. 1) соединить с 
плюсовым проводом питания через резистор 
сопротивлением 22...33 кОм. а 
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В книге популярно рассматривают- 
ся многие вопросы, связанные с ра- 
диацией Е бета- и гамма-из- 
лучением), которые постоянно сопро- 
вождают человека в сложной совре- 
менной жизни и, конечно, представ- 
ляют большой интерес для широко- 
го круга читателей. 

Автор подробно описывает естест- 
венные источники радиации. Это — 
радон, космические лучи, почва, 
вода, здания и сооружения. Особое 
внимание уделено искусственным ис- 
точникам. К ним относятся ядерные 
взрывы, проводящиеся как в интере- 
сах обороны, так и народного хозяй- 
ства, атомные электростанции и ядер- 
ные реакторы, предприятия атомной 
промышленности, хранилища радио- 
активных веществ и отходов и др. 

Что такое радиационный фон? Ка- 
ковы допустимые дозы облучения? 
Сколько радиоактивных веществ мо- 
жет содержаться в пище, воде, воз- 
духе? Как измерять радиоактивные 
загрязнения? На все эти и другие во- 
просы читатель найдет ответы в пред- 
лагаемой его вниманию книге. 

Большой интерес представляют ре- 
комендации по самостоятельной оцен- 
ке радиационной обстановки и полез- 
ные сведения об измерительных при- 
борах — сигнализаторах радиоактив- 
ности, пороговых дозиметрах, стре- 
лочных и цифровых индикаторах. 
Описаны в книге и методы проверки 
бытовых дозиметров, рассказывает- 
ся о сигнализаторе жесткого излуче- 
ния БС-1 и различных дозиметрах, 
выпускаемых промышленностью. 

Одна из глав называется “Умень- 
шение радиактивного риска”. Здесь 
содержатся практические советы — 
как уменьшить риск в обычной жиз- 
ни, как вести себя при радиационной 
аварии и на загрязненной территории. 

Книга “Радиация у вас дома и на 
улице” — нужное и полезное изда- 
ние. Она, безусловно, найдет своего 
читателя. 

















































Москва, 
“Машиностроение”, 1996 





РАДИО № 6, 1997 г. 39 


ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 





ГИТАРНАЯ ПРИСТАВКА 
«ДИСТОШН» С ПЕРЕМЕННЫМ 
ОГРАНИЧЕНИЕМ УРОВНЯ СИГНАЛА 


М. ВОЛКОВ, г. Москва 


Среди гитарных приставок, создающих различные звуковые 
эффекты, наибольшей популярностью пользуются, пожалуй, 
приставки типа “дистошн”. В “Радио” и других изданиях опи- 
сано немало вариантов подобного электромузыкального уст- 
ройства. Автор предлагаемой статьи, испробовавший мно- 
гие из них, делится личным опытом простроения усилителя- 
ограничителя гитарной приставки “дистошн”. 


В основе схемотехнического решения 
большей части известных приставок 
“дистошн” лежит один из трех вариан- 
тов построения усилителя-ограничителя: 
с ограничением в выходном каскаде, ин- 
вертирующий “логарифмический” и не- 
инвертирующий “логарифмический” уси- 
литель. Упрощенная схема и характерис- 
тика первого из них приведены на рис. 
1. Здесь переход от усиления к ограни- 
чению (участок 1 — 2 на характеристике) 
очень резкий — сигнал возрастает с уве- 
личением глубины обратной связи В2/Н1, 
а на участке 2 — 3 амплитуда выходного 
сигнала неизменна. 

Схему и характеристику инвертирую- 
щего “логарифмического” усилителя-ог- 
раничителя иллюстрирует рис. 2 (его ха- 
рактеристика, как и следующего вари- 
анта усилителя, несмотря на название, 


былой 





отличается от логарифмической). Выход- 
ной сигнал ограничивают диоды \О01 и 
\О2 в цепи обратной связи. Участок 1 — 
2 перехода от усиления к ограничению 
здесь более плавный. 

Характеристика неинвертирующего 
“логарифмического” усилителя (рис. 3, 
6) сходна с характеристикой предыдуще- 
го варианта. 

Несмотря на простоту этих исходных 
схемотехнических решений, при постро- 
ении по ним “дистошна” возникает не- 
сколько проблем, суть которых заключа- 
ется в следующем. 

1. Как известно, в результате враще- 
ния плоскости колебания струны сигнал 
с гитары промодулирован по амплитуде. 
Это приведет к тому, что на участке 1 — 
2 характеристики (рис. 1 — 3,6) огибаю- 
щая входного сигнала многократно пере- 
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секает порог ограничения, что создает 
неприятные на слух призвуки. Для их ос- 
лабления требуется усилитель-ограничи- 
тель с плавным перегибом характерис- 
тики. Но для получения сигнала, богато- 
го высшими гармониками, наоборот, ну- 
жен усилитель с резким перегибом. 

2. Для увеличения длительности зву- 
чания на участке 0 — 1 характеристики 
поднимают коэффициент усиления. Но 
при этом возрастает и уровень помех — 
шум входного усилителя, магнитные на- 
водки на звукосниматель. При использо- 
вании однокатушечных звукоснимателей 
и ОУ широкого применения во входных 


Выход 








каскадах уровень помех на выходе мо- 
жет быть сравним с номинальным выход- 
ным напряжением. Эти помехи ктому же 
становятся причиной дополнительных 
искажений на участке 1 — 2 (рис. 1 — 
3,6). Уменьшение усиления на начальном 
участке характеристики (рис. 4), хотя и 
снижает уровень помех почти до нуля, 
но приводит к дополнительным призву- 
кам при затухании сигнала. 


ВЫХО9 








3. В усилителе второго варианта, и 
особенно третьего, вершина прямо- 
угольного импульса не будет плоской из- 
за наличия остаточного наклона на участ- 
ке 2 — 3 (рис. 2,6, 3,6) характеристики. 
При больших же уровнях сигнала амп- 
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литудная модуляция приводит к изме- 
нению формы его вершины на выходе. 
В результате амплитудная модуляция 
переходит в тембровую, которая значи- 
тельно заметнее. 

Таким образом, к усилителю-ограни- 
чителю предъявляются противоречивые 
требования. Частичное решение пробле- 
мы даст использование компрессора пе- 
ред “дистошном”. Но это резко услож- 
нит устройство в целом. 

Значительно лучшие результаты мож- 
но получить, используя триггер Шмитта 
и управление огибающей выходного сиг- 
нала, но это, с точки зрения музыканта, 
устройства уже другого класса, к тому 
же более сложные. 

В предлагаемом варианте схемотехни- 
ческого решения уровень ограничения 
сигнала изменяется вместе с его огибаю- 
щей (рис. 5). В результате амплитуда сиг- 
нала всегда больше напряжения ограни- 
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чения. Это позволяет строить усилитель 
по схеме рис. 3 и ограничивать его уси- 
ление на начальном участке характерис- 
тики. Кроме того, при отсутствии сигнала 
уровень шумов практически равен нулю. 

Принципиальная схема такого вариан- 
та “дистошна” приведена на рис. 6. Опе- 
рационный усилитель РА1.2, резисторы 
В14—В17 и диоды №03, МО4 выполняют 
функцию детектора огибающей. На ре- 
зисторе Н16 выделяется положительный, 
ана В17 — отрицательный полупериоды 
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ЗВОНИТЕ В ФИРМУ. 





сигнала. Через ФНЧ В13С7 и В9СА на- 
пряжение огибающей поступает на базы 
транзисторов \Т1 и \УГ2, управляющих 
напряжением ограничения. 

Собственно усилитель-ограничитель 
собран на ОУ РА1.1. Его выходной сиг- 
нал ограничивается диодами \П1 и \02, 
на которые подается напряжение огибаю- 
щей. Резистор ВЗ ограничивает выход- 
ной ток ОУ. Козффициент усиления на 
начальном участке задается глубиной 
обратной связи, создаваемой резисто- 


МАПОРТНЫЕ РААНФЛДЕТАЛАН - ПОЧТОЙ 


СКОЛЬКО НУЖНО СДЕЛАТЬ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ, 
ЧТОБЫ КУПИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВАМ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ? 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ". 
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наименований 
компьютеров, ТУ-, УШЕО-, и АОШТО-техники со 
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Ы интегральные микросхемы; 

Ы полупроводниковые элементы; 

Ы оптоэлектроника; 

Ы пассивные элементы; 

Ы строчные трансформаторы; 

Ы ремонтное и паяльное оборудование; 

Ы измерительные приборы; 

Ы источники питания; | 

Ы механика для видеотехники; 

Ы справочники фирм-производителей, 
СБ-версии; 

Ы техническая литература 





ром В2. Каскад на составном транзисто- 
ре УГЗУТ4 служит для уменьшения вы- 
ходного сопротивления устройства. 

Номинальное входное напряжение при- 
ставки — 0,775 В; максимальное выход- 
ное — 1,55 В. Входное сопротивление — 
150 кОм, минимальное сопротивление 
нагрузки — 60 Ом. 

Источником питания служит батарея 
“Корунд” или 7Д-0,115. Потребляемый 
ток при отсутствии входного сигнала не 
превышает 15 мА. 

Использование для “дистошна” опера- 
ционных усилителей микросхемы К157УД2 
(2А1) обусловлено их стабильными амп- 
литудными и частотными характеристи- 
ками при снижении напряжения питания 
до 3 В, а также сравнительно высоким 
входным сопротивлением и низким уров- 
нем шумов. Другие аналогичные ОУ ши- 
рокого применения уступают по этим 
параметрам. 

Все транзисторы — любые кремниевые 
соответствующих структур с коэффици- 
ентом передачи тока базы не менее 100. 
Диоды — любые высокочастотные. Пря- 
мое падение напряжения на диодах УБ1 
и \02 должно быть несколько больше 
падения напряжения на змиттерных пере- 
ходах транзисторов \Т1 и \Т2. 

При безошибочной сборке устройство 
не требует налаживания, может лишь 
потребоваться подборка диодов М1, \МО2 
для получения максимальной длитель- 
ности звучания. 


От редакции. Возможно, приставка будет 
работать лучше, если правый по схеме рис. 6 
вывод резистора В2 подключить непосредствен- 
но к выходу ОУ ОА1.1. Поэкспериментируйте! 
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ИНДИКАТОР РЕЖИМА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 


А. ЛЕДЯНКИН, г. Екатеринбург 


Этот прибор позволяет визуально контролировать как на- 
пряжение бортовой сети транспортного средства, так и про- 
цесс зарядки—разрядки аккумуляторной батареи. Индикатор 
может работать на любых автомобилях и мотоциклах с но- 
минальным напряжением бортовой сети 12 В постоянного 


тока. 


На большинстве современных автомо- 
билей и мотоциклов отсутствует прибор, 
по показаниям которого водитель мог бы 
судить о напряжении бортовой сети. По- 
скольку в разных режимах работы сис- 
темы электрооборудования оно изменя- 
ется в довольно широких пределах, на- 
добности в точном измерении его зна- 
чения, как правило, не требуется. Доста- 
точно простого трех-четырехпорогового 
светового индикатора, способного пока- 
зывать лишь то, что текущее значение 
напряжения находится в узкой зоне меж- 
ду двумя смежными пороговыми. 

Подобные индикаторы не раз были 
описаны в журнале (см., например, [1— 
4]). Устройство же, описываемое ниже, в 
дополнение к функциям “вольтметра” 
показывает, заряжается аккумуляторная 
батарея в тот или иной момент или раз- 
ряжается. Такой индикатор позволяет 
диагностировать неисправность вскоре 
после ее возникновения, еще до аварий- 
ного понижения напряжения бортовой 
сети. 

Устройство содержит два индикатора — 
напряжения на трех “желтых” светодио- 
дах и зарядки с двумя светодиодами крас- 
ного и зеленого цвета свечения. Когда 
напряжение бортовой сети ниже 12,5 В 





УТ! ЮТУ 


(не более 11,5 В), светит один светодиод 
индикатора напряжения, при 12,5...15 В 
— два, свыше 15 В — три. В случае пита- 
ния бортовой сети от аккумуляторной 
батареи, т. е. она разряжается, наблю- 
даются вспышки “красного” светодиода 
индикатора зарядки. Как только борто- 
вая сеть переходит на питание от гене- 
ратора (батарея заряжается), цвет вспы- 
шек меняется на зеленый. Импульсный 
режим индикатора зарядки выбран для 
того, чтобы во время движения (особен- 
но на мотоцикле) не путать показания 
индикаторов. 

Совместная работа обоих индикаторов 
позволяет как во время движения, так и 
на стоянке судить о состоянии электро- 
оборудования. Так, например, зеленый 
сигнал индикатора зарядки при светящем 
одном “желтом” светодиоде указывает на 
разряженность батареи. Свечение всех 
трех светодиодов индикатора напряже- 
ния означает неисправность реле-регу- 
лятора, что, в конце концов, приведет к 
перезарядке батареи. 

Одновременное свечение двух желтых 
и зеленого мигающего светодиодов со- 
ответствует номинальному режиму. 

Если светит один светодиод индика- 
тора напряжения и мигает красный сиг- 
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нал индикатора зарядки, значит, разря- 
жена батарея, неисправно реле-регуля- 
тор или генератор. Когда же светят два 
“желтых” светодиода, то явно не работа- 
ет реле-регулятор или генератор, либо 
они оба (батарея в норме). 

Схема устройства изображена на рис. 1. 
Индикатор напряжения состоит из трех 
пороговых устройств на инверторах 
001.1—001.6, трех входных делителей 
напряжения В2—ВА, трех усилителей тока 
на транзисторах УТ4—МТб и трех свето- 
диодов НЁЕ1—НЁЗ, служащих нагрузкой 
усилителей тока. Подстроечными резис- 
торами В2—В4 устанавливают пороги 
включения светодиодов. Для того, чтобы 
исключить неустойчивость свечения све- 
тодиодов вблизи порога переключения, 
инверторы 001.1—001.3 шунтированы 
конденсаторами С3З—С5. 

Индикатор зарядки состоит из диодно- 
го датчика тока МО1\МО2, узла определе- 
ния полярности, в который входят тран- 
зисторы УТ2, УТЗ и элементы 002.1, 
002.2, усилителей тока на транзисторах 
\ТТ, УТВ с нагрузкой — светодиодами НЕА, 
НЬ5 — и генератора инфранизкой часто- 
ты на элементах 002.3, 002.4 с выход- 
ным коммутатором на транзисторе \УТ9. 

Датчик тока представляет собой само- 
стоятельный конструктивный модуль, ко- 
торый крепят вблизи аккумуляторной 
батареи и соединяют с платой индика- 
тора проводами через разъемы Х1 и Х2. 
Включают датчик в разрыв провода, со- 
единяющего стартер (или плюсовой вы- 
вод батареи) с остальными узлами 
электрооборудования. Тумблер $ЗА1 слу- 
жит выключателем индикатора, причем 
секция 5А1.2 отключает его питание. 

Определитель полярности устанавли- 
вает, в какую сторону течет ток через 
датчик — в сторону батареи (зарядка) или 
в сторону реле-регулятора и бортовой 
сети (разрядка). При разрядке, например, 
на датчике тока (на открытом диоде \02) 
создается падение напряжения около 
0,35 В плюсом к батарее. Это напряже- 
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ние приложено к эмиттерному переходу 
транзисторов УТ2 и УТЗ. 

Нетрудно видеть, что при этом тран- 
зистор УТЗ закрывается, а УТ2 — откры- 
вается. В результате на выходе элемен- 
та 002.2 будет низкий уровень, а на вы- 
ходе 002.1 — высокий. Поэтому будет 
открыт транзистор УТ7 и включен “крас- 
ный” светодиод НЁ4. Транзистор УТ8 за- 
крыт. 

Однако ток через светодиод НЁ4 и 
транзистор УТ7 может протекать только 
тогда, когда открыт коммутирующий 
транзистор \Т9. А он открывается пери- 
одически под действием импульсов, по- 
ступающих от постоянно работающего 
генератора 002.3, 002.4. Вследствие 
этого светодиод вырабатывает световые 
импульсы. 

Если происходит зарядка батареи, то 
направление тока через датчик меняет- 
ся на обратное, соответственно меняет- 
ся полярность падения напряжения на 
нем (на открывшемся диоде \01; У\02 
закрывается). В этом случае открыт тран- 
зистор УТЗ, а УТ2 закрыт, оба элемента 
— 002.1 и 002.2 — переключаются и ми- 
гает “зеленый” светодиод Ну.5. 

Для питания микросхем и светодиодов 
индикатора предусмотрен параметричес- 
кий стабилизатор В1\УОЗ с усилителем 
тока на транзисторе УТ1. Выходное на- 
пряжение стабилизатора — 7...8 В. 

Индикатор напряжения представляет 
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собой три одинаковых канала. Подстро- 
ечный резистор Н2 установлен в такое 
положение, что инвертор 001.1 переклю- 
чается из единичного состояния в нуле- 
вое при увеличении напряжения батареи 
до 11,5 В. На выходе инвертора 001.4 
возникает высокий уровень, открывает- 
ся транзистор \УТ4 и включается свето- 
диод НЕТ. 

При дальнейшем увеличении напряже- 
ния батареи светодиод продолжает све- 
тить. Он погаснет только тогда, когда 
напряжение батареи станет ниже 11,5 В. 

Светодиод НЕ? включится, когда напря- 
жение превысит 12,5 В, а НЁЗ — 15 В. 
Эти пороги включения устанавливают 
подстроечными резисторами НЗ, В4. При 
напряжении 15 В и более будут светить 
все три светодиода. 

Большинство деталей устройства раз- 
мещены на печатной плате из фольгиро- 
ванного стеклотекстолита толщиной 1,5 
мм. Чертеж платы представлен на рис. 2. 

Вместо КТ961А можно использовать 
любой п-р-п транзистор со статическим 
коэффициентом передачи тока не ниже 
80. Транзисторы УТ2, УТЗ должны быть 
германиевыми маломощными структуры 
р-п-р. Вместо КТЗ15А подойдут любые 
маломощные п-р-п транзисторы со ста- 
тическим коэффициентом передачи тока 
не менее 30. Все транзисторы должны 
иметь допустимое коллекторное напря- 
жение 20 Ви более. 


Светодиоды в индикаторе можно ис- 
пользовать любые, соответствующего 
цвета свечения, в том числе и зарубеж- 
ные, главное, чтобы яркость их была до- 
статочной днем и не слишком большой в 
темное время суток. При этом ток через 
светодиоды не должен превышать пре- 
дельного паспортного значения; при не- 
обходимости ток можно скорректировать 
соответствующим выбором номиналов 
токоограничительных резисторов В13, 
В16—В18. Стабилитрон У\ОЗ — любой 
маломощный на 8...9 В. 

Конденсаторы С2—С6 — КМ, КЛС; С1, 
С7 — оксидные К5О-12, К50-16. Посто- 
янные резисторы могут быть любого типа; 
подстроечные В2—В4 — СПЗ-19а. Диоды 
\01, УО2 следует установить на общий 
теплоотвод с эффективной площадью 
рассеяния тепла не менее 200 см? через 
прокладки. Вместо КД2994А можно ис- 
пользовать диоды из серий КД2997, 
2Д2998. 

Собранную плату следует смонтиро- 
вать в металлической экранирующей ко- 
робке. При сборке индикатора не забы- 
вайте, что его конструкция должна удов- 
летворять ряду специфических требова- 
ний, предъявляемых к автомобильным 
электронным приборам. 

Налаживания устройство, как правило, 
не требует, нужно только установить по- 
роги включения светодиодов индикато- 
ра напряжения подстроечными резисто- 
рами В2—В4. В отдельных случаях мо- 
жет потребоваться изменить частоту 
вспышек светодиодов НЁ4, НЬ5. Этого 
удобнее всего добиться подборкой ре- 
зистора В19. 
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Книга — почтой. Ламповые УНЧ Н:- 
Е. Цена - 24 тыс. руб. Омск-20, а/я 305. 


Справочник по схемотехнике усили- 
телей на транзисторах и микросхемах 
содержит основы расчетов и практичес- 
кие схемы предусилителей звуковых час- 
тот и ВЧ усилителей, УМЗЧ, усилителей 
высокой точности, экономичных усилите- 
лей. Содержит 157 стр., 248 рис. и схем, 


13 табл. Цена — 19,5 тыс. руб. +налож. 
платеж. 644074, Омск-74, а/я 6776, тел. 
(381-2)16-78-41. Ежкову Ю. С. 
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Почтой! Радионаборы. Микропере- 

датчики. Справочники. Схемы и ин- 

| струкции по ремонту. Электронные ком- 

поненты. Радиомонтажный инструмент 

и паяльники. Мультимеры. Для катало- 

га — конверт с о/а. 103045, Москва, а/я 
121. “Синтез”. 


Услосия см. в "Радио", 1997, № 1, 19 
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ 
РАДИОАППАРАТУРЫ 

ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ 
СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ 


Повышение напряжения в сети на 20...40% не такое уж ред- 
кое явление. Часто это приводит к выходу из строя транзис- 
торов, микросхем, элементов блоков питания. Их поиск и за- 
мена бывают затруднительными и требуют иногда значи- 
тельных материальных затрат. Поэтому актуальным ста- 
новится использование различного рода защитных устройств, 
предохраняющих радиоаппаратуру от повышенного напряже- 


ния в сети. 


Большая часть современной бытовой 
радиоаппаратуры, особенно импортной, 
имеет импульсные сетевые блоки пита- 
ния. Эксплуатация такой аппаратуры в 
местностях с воздушными линиями 
электропередачи становится весьма се- 
рьезной проблемой. Дело в том, что в 
большинстве случаев такие блоки пита- 
ния очень чувствительны даже к неболь- 
шим превышениям сетевого напряжения 
и быстро выходят из строя. 

Где выход? Различного рода сигнали- 
заторы здесь малоэффективны, так как 
требуют постоянного внимания пользо- 
вателя. Многие из описанных в “Радио” 
защитных устройств также не спасают 
положение — из-за применения электро- 
магнитных реле и реагирования на из- 
менение среднего значения сетевого на- 
пряжения они срабатывают сравнитель- 
но медленно, а выход из строя блока 
питания может произойти всего за не- 
сколько периодов сетевого напряжения. 
Именно поэтому более надежным было 
бы защитное устройство, которое спо- 
собно контролировать каждую полувол- 
ну сетевого напряжения и обладает хо- 
рошим быстродействием. 

Схема одного из вариантов такого уст- 
ройства приведена на рис. 1. В нем два 
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компаратора напряжения. Первый из них, 
выполненный на элементах 001.1 и 
001.2, срабатывает в начале каждого 
полупериода сетевого напряжения, а вто- 
рой — на элементах 001.3 и 061.4 — сра- 
батывает только при превышении амп- 
литуды сетевого напряжения заранее 
установленного порога. Триггеры 003.1 
и 003.2 используются для запоминания 
предыдущего состояния напряжения 
сети. Элементы 002.1 и 002.2, резис- 
тор В15 и конденсатор СЗ образуют ге- 
нератор импульсов звуковой частоты. 
Элемент 002.3 применяется для управ- 
ления транзисторным ключом \Т2, а эле- 
мент 002.4 — для подачи сигнала звуко- 
вой частоты к звукоизлучателю НА1. Си- 
мистор \$1, управляемый импульсным 
трансформатором Т1, выполняет функ- 
цию силового ключа. 

Диодный мост \О1 преобразует пере- 
менное напряжение сети в пульсирующее. 
Диод \02, резисторы Н8, НЭ, конденса- 
торы СТ, С2 и стабилитрон МОб образуют 
параметрический стабилизатор напряже- 
ния, необходимого для питания микро- 
схем устройства. Транзистор МТ1 совмест- 
но с резистором В2 обеспечивают гисте- 
резис при переключении устройства, что 
повышает его помехоустойчивость. 
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Работу защитного устройства иллю- 
стрируют временные диаграммы, приве- 
денные на рис. 2. Переменное напряже- 
ние сети (рис. 2,а) диодный мост преоб- 
разует в пульсирующее (рис. 2,6). Пока 
амплитуда сетевого напряжения не пре- 
вышает порог срабатывания второго ком- 
паратора на элементах 001.3, 001.4, 
импульсы с выхода первого компарато- 
ра (рис. 2,в) устанавливают поочередно 
триггеры 003.1 и 063.2 в единичное со- 
стояние (рис. 2,д} и сигнал высокого 
уровня с выхода разрешает прохождение 
импульсов генератора ЗЧ (рис. 2,е) че- 
рез элемент 002.3. Дифференцирующая 
цепь С4В16, транзистор УТ2 и импульс- 
ный трансформатор Т1 преобразуют их 
в короткие мощные импульсы напряже- 
ния (рис. 2,ж), которые поступают на уп- 
равляющий электрод симистора и от- 
крывают его в начале каждого полупе- 
риода сетевого напряжения. При этом 
практически все напряжение сети посту- 
пает к нагрузке (рис. 2, з), подключен- 
ной к разъему Х1. 

Если в какой-то момент времени 1: — 
\ь сетевое напряжение окажется повы- 
шенным, то по первой же полуволне сра- 
ботает второй компаратор (рис. 2,г), его 
импульсы обнулят триггеры. Транзистор- 
ный ключ не откроется, симистор при 
переходе сетевого напряжения через 
“нуль” закроется и нагрузка обесточит- 
ся. Если теперь все последующие полу- 
волны сетевого напряжения (или даже 
через одну) будут превышать напряже- 
ние срабатывания второго компаратора, 
то его импульсы станут постоянно обну- 
лять триггеры, обесточивая нагрузку. При 
этом сигнал высокого уровня на инверс- 
ном выходе триггера 0203.2 разрешит 
прохождение импульсов генератора ЗЧ 
к звукоизлучателю НАЛ, информируя о 
превышении сетевого напряжения и от- 
ключении нагрузки. 

После восстановления нормального 
напряжения сети второй компаратор сра- 
батывать не будет и в тритер 003.2 с 
задержкой в два полупериода сетевого 
напряжения запишется уровень лог. 1, 
симистор снова станет открываться, а 
напряжение сети поступать к нагрузке. 
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Рис. 2 





пульсный трансформатор Т1, симистор 
\$1 и звукоизлучатель НАТ размещены 
вне платы. 

Кроме указанных на схеме (рис. 1), в 
устройстве допустимо применить мик- 
росхемы: 001 — К561ЛЕБ, 564ЛАТ, 
564ЛЕ5, 002 — 564ЛЕ5Б, 003 — 5641ТМ2; 
транзистор УТ1 — КТб05А, КТ618А, 
КТ940А—КТ9дОв, УТ2 —КТЗ15А-—КТЗ15Д, 
КТЗ12А—КТЗ128В, КТЗ102А—КТЗ102Г. 
Мост \МО1 можно составить из маломощ- 
ных выпрямительных диодов с допусти- 
мым обратным напряжением не менее 
400 В. Диоды МОЗ и УО4 — любые мало- 
мощные выпрямительные или импульс- 
ные. Стабилитрон УО5 — на напряжение 
стабилизации 50...75 В или несколько 
последовательно включенных стабили- 
тронов, обеспечивающих такое же напря- 
жение. Напряжение стабилизации стаби- 
литрона \Об может быть 12...15 В. 

Подстроечный резистор В4 — СПО, 
СП4, СП, постоянные резисторы — МЛТ, 
С2-33. Конденсаторы СЗ и С4 — КМ, КЛС, 
К10-17, С1 иС2 — оксидные К50-6, К50-15, 
КБ2. 

Импульсный трансформатор Т1 намо- 
тан на магнитопроводе типоразмера 
К20х10х7,5 из феррита 400-2000НН и 
содержит: обмотка |! — 100 витков, об- 
мотка !! — 40 витков провода ПЭВ-2 0,2. 








| Рис. 3 





Такая задержка включения устройства 
необходима для того, чтобы исключить 
подключение нагрузки к сети, если пре- 
вышение напряжения возникает нерегу- 
лярно, кратковременно, или же когда 
разные полуволны напряжения имеют 
различную амплитуду. 

Коротко о назначении других элемен- 
тов устройства. Диоды МОЗ и \УО4 защи- 
щают входные цепи элементов компара- 
торов от перегрузки. Стабилитрон МО5 
повышает чувствительность и стабиль- 
ность работы второго компаратора. Тран- 
зистор УТ1, управляемый сигналами 
триггера 003.2, закрывается, когда уст- 
ройство защиты срабатывает, при этом 
порог срабатывания компаратора, уста- 
навливаемый подстроечным резистором 
А4, несколько понижается. Таким обра- 
зом, устройство срабатывает при не- 


сколько большем напряжении, чем вклю- 
чается снова. Эта разница составляет 
примерно 5 В. Это значит, что если по- 
рог отключения установлен, например, на 
240 В, то устройство подключит нагрузку 
к сети только в том случае, если сетевое 
напряжение окажется ниже 235 В. Такой 
гистерезис необходим для устойчивой 
работы устройства вблизи напряжения 
отключения. 

Устройство достаточно экономично — 
ток, потребляемый от сети, не превыша- 
ет нескольких миллиампер, поэтому со- 
противление гасящего резистора Я8 
сравнительно большое. 

Большая часть деталей описанного 
устройства смонтирована на печатной 
плате из одностороннего фольгированно- 
го стеклотекстолита. Плата и соединения 
деталей на ней показаны на рис. 3. Им- 


Предварительно кольцо надо обмотать 
одним-двумя слоями лакоткани или изо- 
ленты, а обмотки размещать на проти- 
воположных сторонах кольца. 
Корпусом устройства служит пластмас- 
совая коробка подходящих размеров. 
Если мощность нагрузки не превыша- 
ет 250 Вт, симистор нормально работа- 
ет без теплоотвода. При нагрузке боль- 
шей мощности, но не более 1,1 кВт, си- 
мистор устанавливают на теплоотвод- 
Налаживание устройства сводится к 
установке резистором А4 требуемого по- 
рога срабатывания. Необходимого гистере- 
зиса добиваются подбором резистора В2. 
Устройство обладает высокой чувстви- 
тельностью и может реагировать даже на 
импульсные помехи, поэтому не следует 
устанавливать слишком низкий порог его 
срабатывания. || 
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ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА НА 
ЕМКОСТНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЯХ ТОКА 


Ю. ЕЛИСЕЕВ, г. Дубна Московской обл. 


Многие известные зарядные устройст- 
ва для малогабаритных аккумуляторов и 
аккумуляторных батарей сложны для по- 
вторения в любительских условиях, а про- 
стые обычно не имеют средств защиты 
от перезарядки. На практике же батареи 
7Д-0,125, работающие в переносной ра- 
диоаппаратуре, или аккумуляторы Д-0,25, 
используемые в заряжаемых от сети 
электрических фонарях, часто оказывают- 
ся неисправными от вздутия при их пере- 
зарядке. Для устройств с регулируемым 
током зарядки необходим как минимум 
сетевой трансформатор с несколькими 
отводами от вторичной обмотки. Упростить 
построение подобных сетевых устройств 
зарядки батарей можно использованием 
в них емкостных ограничителей тока. 

Примером может служить простое уст- 
ройство для зарядки батарей 7Д-0,125 
(рис. 1), обладающее многими достоин- 
ствами сложных, описанных в “Радио” ра- 
нее [1, 2]. Зарядный ток батареи @В1 — 
около 12 мА, определяемый емкостью кон- 
денсатора С1, при достижении напряже- 
ния Чбат = 9,4 В начинает уменьшаться, а 
при Чв„, = 9,8 В открывается стабилитрон 
\О1 и практически полностью блокирует 
процесс зарядки. 


(/ 65 мкх 3008 
> 








Для зарядного устройства такого ва- 
рианта желательно использовать пред- 
варительно подобранный стабилитрон с 
напряжением стабилизации Ц;=10+0,2 В 
при токе !‹‚=10...15 мА, и тогда резистор 
В2 можно исключить. Если, однако, вы- 
бор стабилитрона ограничен, суммарное 
напряжение ограничения устанавливают 
подбором резистора В2. 

Для предотвращения перезарядки ба- 
тареи из трех дисковых аккумуляторов 
Д-0,25 подзаряжаемого промышленного 
электрического фонаря достаточно один 
из его диодов КД522Б заменить стаби- 
литроном КС147А в соответствии со схе- 
мой на рис. 1. 
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По подобной схеме можно построить 
устройство зарядки практически любой 
маломощной аккумуляторной батареи, 
подобрав соответствующие конденсатор 
и стабилитрон. Применение же таких уст- 
ройств для зарядки батарей емкостью 
больше 0,5 А-ч нецелесообразно из-за 
необходимости увеличения мощности 
стабилитрона и емкости конденсатора. 

На рис. 2 приведена схема устройства 
с сетевым трансформатором, пригодно- 
го для зарядки аккумуляторных батарей 
большой емкости с номинальным напря- 
жением Цбат, не превышающим полови- 
ны напряжения вторичной обмотки транс- 
форматора Т1. Значение зарядного тока 
устанавливают комбинацией подключае- 
мых токоограничительных конденсаторов 
С1—С3. 

Вторичная обмотка сетевого трансфор- 
матора должна быть рассчитана на ток, 
не меньше максимального зарядного, и 
напряжение Ц, > 2ЧУ6.‚. Конденсаторы 
С1—С3 — любые неполярные на номи- 
нальное напряжение не менее 300 В. Их 
число выбирают исходя из требуемых 
пределов изменения зарядного тока, а 
емкость каждого последующего конден- 
сатора (С2, СЗ) — в 2 раза больше 
предыдущего. 

Расчет подобных устройств изложен в 
статьях [3, 4]. 

Для защиты аккумуляторных батарей 
от перезарядки устройство следует до- 
полнить пороговым автоматом, напри- 
мер, предлагаемым в [5]. Его подключа- 
ют кточкам, обозначенным на рис. 2 бук- 
вами А, В, С. 

Простота построения, универсаль- 
ность, зкономичность, малый уровень 
помех, относительно небольшие габари- 
ты и некоторые другие достоинства за- 


И/-И$ 
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рядных устройств на емкостных органи- 
чителях тока говорят о целесообразности 
применения их в любительских условиях. 
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В радиотехнической литературе нет 
обобщенной формулы, которая связыва- 
ла бы число витков контурной катушки, 
ее диаметр, минимальную (или макси- 
мальную) емкость контурного конденса- 
тора, максимальную (минимальную) ре- 
зонансную частоту. При расчете конту- 
ров по существующей методике прихо- 
дится весьма произвольно задаваться 
значениями некоторых параметров. Все 
зто в конечном счете приводит к необхо- 
димости отматывать витки катушки и кро- 
потливо подбирать конденсаторы в про- 
цессе налаживания. 

На основе известной формулы (она, в 
частности, использована в [1], с. 75): 


м = \ /0,0250.›, 


где ми — число витков, Е — индуктивность, 
мкГн, О, — средний диаметр катушки, 
см, мне удалось получить полуэмпири- 
ческую формулу: 

Е = ОмР / 600, (1) 


где О — вмм, которая позволяет весьма 
достоверно определять значение индук- 
тивности однослойной катушки без под- 
строечника с числом витков 5—32, вы- 
полненной способом “виток к витку”. 

Сопоставляя формулу (1) с широкоиз- 
вестной формулой 


Е = 25330 И - Сим * (2) 
получим 


м = Зоб ба -0, (3) 


где С, — емкость контурного конденса- 
тора, пФ; 1 — резонансная частота конту- 
ра, МГц; если в формуле (3) +„„. заме- 
нить на и, Ск ги надо заменить на С, ть». 

Поскольку в катушках диапазона КВ 
применяют подстроечники как ферромаг- 
нитные, увеличивающие индуктивность 
при ввинчивании, так и диамагнитные 
(уменьшающие индуктивность), предус- 
мотрим пятипроцентное уменьшение чис- 
ла витков в первом случае и такое же 
увеличение во втором. Тогда для случая 
ферромагнитного подстроечника форму- 
ла (3) примет вид: 


мо = 3700 / ик `/Скии - О, (4) 


а для диамагнитного: 


\х = 4100 / 1 [Скиы О. (5) 


Заметим, что диамагнитные подстро- 
ечники применяют реже (например, в ге- 
теродинных контурах приемника “Рига- 
104"). 

По формуле (4) были рассчитаны вход- 
ные и гетеродинные контуры с целью 
переделки поддиапазона КВ-1 (52...75 м} 
вещательного радиоприемника “ВЭФ- 
202” на 19 м и введения в него дополни- 
тельного полурастянутого поддиапазона 
13...16 м. Последовательность расчета 
покажем на примере поддиапазона 19 м. 

Начнем с входного контура. Можно, как 
и при расчете по формуле (2), задаться 
емкостью С, ти и по формуле (4) опреде- 
лить число витков катушки. В ряде источ- 
ников, в частности, в [2] на с. 448, реко- 
мендовано принимать С, „„=40...50 пФ. 
Однако реально в радиоприемниках про- 
мышленного производства это значение 
варьируют в пределах 50...110 пФ [3]. По- 
нятно, что радиолюбителю, особенно 
малоопытному, принять оптимальное ре- 
шение в такой ситуации непросто. 


РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ 





К РАСЧЕТУ КОНТУРОВ 
КВ ДИАПАЗОНА 


Н. ИЛЮШИН, г. Серпухов Московской обл. 


Те, кто хоть раз самостоятельно рассчиты- 
вали элементы контуров КВ диапазона радио- 
вещательного приемника, убеждались в том, 
что методику расчета, изложенную как в учеб- 
ной, так и в популярной радиолюбительской 
литературе, трудно назвать совершенной. В 
результате при налаживании приемника не- 
редко приходится тратить много времени на 
“укладку” диапазона в требуемые частотные 
пределы. 

Автору этой статьи удалось, по его мнению, 
усовершенствовать расчет таких контуров, 
который предлагается вниманию читателей. 


Я предлагаю поступить иначе — задаться числом витков и 
получить искомую емкость по формуле (4). Анализ параметров 
катушек промышленных приемников по [3] позволил мне со- 
ставить легко запоминающиеся и поэтому очень удобные на 
практике соотношения: для поддиапазона 11 м число витков 
должно быть в пределах 5,5—7, для 13 м — 6,5—8, для 16 м— 
810,5, для 19 м— 9,5—12,5, для 25 м— 12,5—16, для 31 м— 
15,5—20, для 41 м — 20,5—26, для 49 м 24,5—32. 

Эти соотношения оптимальны для диаметра катушки 6 мм 
(для “ВЭФ-202” и многих других). Для катушки другого диа- 
метра число витков легко пересчитать, пользуясь пропорцией 
ми- Ви =мМ»-05. 

Итак, имеем: частота {=15,1...15,7 МГц, емкость переменного 
конденсатора СЗ=9...365 пФ (см. фрагмент схемы, взятый из 
[3], диаметр катушки 6 мм. Задаемся числом витков м/-=12. На- 
ходим по (4) 

Сьии = (3700 / 4х - м) 
или с учетом того, что Р=б мм, 

Скни = (1510 /щ-\) = (1510/15,7 -12} = 64 пФ. 
Емкость монтажа с учетом конструкции переключателя прини- 
маем равной С,„=13 пФ [2; 4]. Найдем минимальную действую- 
щую емкость контура 

С ди= С, тя“ С„= 64 - 13=51 пФ. 

Коэффициент перекрытия по частоте К; = нах/ Ви=15,7 / 15,1= 
=1,04. Максимальная емкость контура С, т=„= С, пи К т 64-1,08= 
= 69,1 пФ, а максимальная действующая С, дтх= 69,1-13=56,1 пФ. 


Найдем емкость конденсатора С14. Для этого удобнее всего 
воспользоваться формулой (6): 


о СЗит + СЗтах 4С, дтах , Ск ди (СЗтах за СЗ ) 


к пит 





С14 0,9 + 


я 
2 (С, дмах — С, дм )(СЗнтах * СЗт ) 


полученной после несложных преобразований из известных 
соотношений, представленных в [5]: 
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С14 300 


(5 9.365 







Й 639 000 


ый 9+ 365 4.56,1. 51(365 - 9) 


-1|= 294 пФ, 


‚9+ 
2 (56,1- 51)(365 + 9) 
что полностью совпадает с результатом, рассчитанным по ме- 
тодике, данной в [2], с. 450 ив [4], с. 547. Выбираем ближай- 
ший номинал С14=300 пФ. 
Проверим соответствие реального и расчетного значений 
емкости конденсатора С2: 


ср = _ Скан С14 + СЗ) 
СМ е 


т. е. соответствие практически полное (62 пФ по схеме). 
Переходим к контуру гетеродина. Его частотные границы 


Ги, +. =15,1 + 0,465 = 15,565 МГц 


г 


= 61 пФ, 


Гы + 15 + 0,465 = 16,165 МГц, 


г тах 


где #. — промежуточная частота. 
Задаемся м/-=10 витков. Тогда 


С = (3700 / 16,165-10/6 )2=86,5 пФ, 


кпп 


С, дии= 86,5 - 13 = 73,5 пФ. 


Далее вычисляют С, „„„= 93,4 пФ, С, дпа= 80,4 пФ. Емкость кон- 
денсатора 


С30 = 187(\/0,9 +4 80,4 73,5. 356 /6,9-374° 1) = 393пФ- 


Для уменьшения емкости конденсатора СЗ0 целесообразно 
ввести в контур гетеродина корректирующий конденсатор Ср 
емкостью 22 пФ. В этом случае С, ть Уменьшится до 73,5 — 22 = 
= 51,5 пФ, а С, ди» — до 80,4 - 22 = 58,4 пФ и 


С30 = 187(\/0,9+4-58,4.51,5- 356 / 6,9. 374? —1) = 243пФ. 


Выбираем ближайший номинал 240 пФ. 

Как и в случае входного контура, проверим на соответствие 
реальное и расчетное значения емкости конденсатора СЗ8: 

С38 = 51,5-249 / (249 — 51,5) = 65 пФ, 
т. е. очень близко к 68 пФ (см. схему). 

На этом расчет можно считать законченным. На практике 
при переделке приемника “ВЭФ-202” на указанные выше под- 
диапазоны КВ ни разу не пришлось отматывать витки катушек 
— налаживание свелось лишь к незначительному перемеще- 
нию подстроечников. Сопряжение входного и гетеродинного 
контуров также оказалось вполне удовлетворительным без до- 
полнительной корректировки. 

При отсутствии во входном контуре конденсатора С14 (а в 
гетеродинном — СЗ0) емкость конденсатора С2 (С38) удобно 
рассчитывать по формуле 


= (С, дах ре Скдтию )(СЗеах + СЗ} 
РСЗ ани) (бедна бедны, 


Г 
4СЗтах - СЗии(СЗтах — СЗии 
И + 0,9 т ах эти ( ах п) : пФ. 
(Ск дтах 5 Ск ди )(СЗтах НЕ СЗти) й 


Конденсатор Сб вводят в случае появления так называемого 
“микрофонного эффекта”. 





С2 


ЛИТЕРАТУРА 
К 647 
кся 
К 242, КИ? 


1. Нечаев И. Универсальный металлоиска- 
тель. — Радио, 1990, № 12, с. 73-75. 

2. ТерещукрР. М., Терещук К. М., Седов С. А. 
Справочник радиолюбителя. Полупроводнико- 
вые приемно-усилительные устройства. — Киев, 
Наукова думка, 1981. 

3. Белов И. Ф., Дрызго Е. В. Справочник по 
транзисторным радиоприемникам, радиолам и 
электрофонам. Часть |1. Переносные радиопри- 
емники и радиолы. —М.: Советское радио, 1979. 

4. Семенов К. А. Радиоприемные и усили- 
тельные устройства. — М.: Советское радио, 
1965. 

5. Бирюков С. Расчет колебательных конту- 
ров генераторов. — Радио, 1992, № 11, с. 23. 





РАДИО № 6, 1997 г. 47 


ЗА РУБЕЖОМ 





ПРОСТОЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ 


ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ВЧ 


Предлагаемый высокочастотный генератор сигналов привле- 
кает простотой конструкции и обеспечивает стабилизацию 
выходного напряжения в широкой полосе частот. 


Общеизвестны требования, предъяв- 
ляемые к широкополосному генератору 
сигналов. В первую очередь, зто доста- 
точно малая величина выходного сопро- 
тивления, позволяющая согласовать его 
выход с волновым сопротивлением ко- 
аксиального кабеля (обычно 50 Ом), и 
наличие автоматической регулировки 
амплитуды выходного напряжения, под- 
держивающей его уровень практически 
постоянным независимо от изменения 
частоты выходного сигнала. Для диапа- 
зона СВЧ (выше 30 МГц) большое значе- 
ние имеют простая и надежная коммута- 
ция диапазонов, а также рациональная 
конструкция генератора. 

Принципиальная схема прибора пред- 
ставлена на рис. 1. Транзисторы \ТТ, УТ2 
совместно с переменным конденсатором 
установки частоты С1 и индуктивностя- 
ми 11 — 14 образуют задающий генера- 
тор (диапазон частот 2...160 МГц). Дели- 
тель В1В5 задает напряжение смещения 
для зтих транзисторов по постоянному 
току. Резисторы, имеющие малую вели- 
чину сопротивления, включены в цепи 
базы (затвора} транзисторов УТ1 — \Т4; 
они служат для подавления паразитной 
генерации высокочастотных транзисто- 
ров. Регулировкой тока, протекающего 
через общий резистор Нб в цепи эмит- 
теров транзисторов УТ1 и УТ2, может 
быть установлен режим синусоидальных 
колебаний с малыми искажениями при 
амплитуде напряжения в несколько вольт. 

Высокочастотный сигнал с генератора 
через конденсатор С4 поступает на за- 
твор полевого транзистора УТЗ. Этим 
обеспечивается почти идеальная развяз- 
ка нагрузки и генератора. Для установки 
напряжения смещения транзисторов УТЗ 
и УТ4 служат резисторы В7, В8, а токо- 
вый режим каскада определяют резисто- 
ры В12 — В14. Для увеличения степени раз- 
вязки выходное высокочастотное напряже- 
ние снимается с коллекторной цепи \УТА. 

Для стабилизации уровня сигнал ВЧ 
через конденсатор СЭ подводится к вы- 


прямителю с удвоением напряжения, 
выполненного на элементах \В1, \02, 
С10, С11, В15. Пропорциональное амп- 
литуде выходного сигнала выпрямленное 
напряжение дополнительно усиливается 
в цепи управления на \Т5 и \Тб. При от- 
сутствии сигнала ВЧ транзистор \УТб пол- 
ностью открыт; при зтом к задающему 
генератору поступает максимальное на- 
пряжение питания. В результате облег- 
чаются условия самовозбуждения гене- 
ратора и в начальный момент устанав- 
ливается большая амплитуда его коле- 
баний. Но это напряжение ВЧ через вы- 
прямитель открывает \Т5, при зтом на- 
пряжение на базе \УТб увеличивается, что 
приводит к уменьшению напряжения пи- 
тания генератора и в конечном счете к 
стабилизации амплитуды его колебаний. 
Равновесное состояние устанавливается 
при амплитуде сигнала ВЧ на коллекто- 
ре \Т4 несколько выше 400 мВ. 





Переменный резистор В17 (показан как 
потенциометр) в действительности пред- 
ставляет собой ВЧ аттенюатор и при от- 
сутствии нагрузки на его выходе макси- 
мальное напряжение достигает четверти 
входного, т.е. 100 мВ. При нагрузке ко- 
аксиального кабеля на сопротивление 50 
Ом (что является необходимым для его 
согласования в частотном диапазоне от 
50 до 160 МГц и выше) на выходе гене- 
ратора устанавливается напряжение ВЧ 
около 50 мВ, которое регулировкой ат- 
тенюатора может быть уменьшено до не- 
обходимого уровня. 
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В качестве регулятора В17 в схеме ге- 
нератора был использован 50-омный ат- 
тенюатор фирмы Ргесн. Если для неко- 
торых конкретных применений не требу- 
ется регулировки уровня выходного на- 
пряжения, аттенюатор Н17 может быть 
заменен фиксированным резистором с 
сопротивлением 50 Ом. 

Однако и в этом случае сохраняется 
возможность регулировки уровня напря- 
жения ВЧ в некоторых пределах: с зтой 
целью конденсатор СЭ присоединяют не 
к коллектору \ТА, а к его эмиттеру, при 
зтом приходится учитывать небольшое 
изменение (уменьшение) уровня сигна- 
ла на высших частотах рабочего диапа- 
зона. Тогда нагрузку для УТ4 образуют 
аттенюатор В17 и резисторы В11, В12. 
Увеличение амплитуды выходного высо- 
кочастотного напряжения может быть 
достигнуто замыканием резистора В11 
проволочной перемычкой, если же тре- 
буется уменьшить амплитуду выходного 
напряжения, то резистор В11 оставляют 
в устройстве, а конденсаторы С7, С8 
выпаивают. Еще большее уменьшение 
уровня выходного сигнала может быть 
получено снижением величины сопротив- 
ления Н17, но в этом случае уже не бу- 
дет согласования с кабелем, а на часто- 
тах выше 50 МГц это недопустимо! 

Все детали генератора расположены на 
печатной плате небольших размеров. 
Катушки индуктивности генератора 11 — 
13 намотаны на каркасах диаметром 7,5 
мм. Их индуктивности подстраивают фер- 
ритовыми сердечниками с малыми по- 
терями, предназначенными для работы 
в диапазоне УКВ. Катушка Ё3 имеет 62 
витка, [2 — 15 и!1 — 5 витков провода 
ПЭЛ 0,2 (намотка всех катушек в один 
слой). Индуктивность МЛ-1 выполнена в 
виде шлейфа, который одной своей сто- 
роной прикреплен к переключателю диа- 
пазонов, а другой — к конденсатору С1 
переменной емкости. Размеры шлейфа 
приведены на рис. 2. Он выполнен из 
медного посеребренного провода диа- 
метром 1,5 мм; для фиксации расстоя- 
ний между его проводниками применя- 
ются три пластины из изоляционного 
материала с малыми потерями (напри- 
мер фторопласта), в которых просвер- 
лены по два отверстия диаметром 1,5 мм, 
находящиеся соответственно на рассто- 
янии 10 и 2,5 мм (рис. 2). 

Весь прибор размещают в металличес- 
ком корпусе размерами 45х120х75 мм. 
Если аттенюатор и ВЧ разъем установ- 
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лены в корпусе на стороне, противопо- 
ложной той, на которой находится печат- 
ная плата, то внутри корпуса прибора еще 
остается достаточно места для узлов 
блока питания: трансформатора питания 
мощностью 1 Вт с понижением напряже- 
ния сети до 15 В, выпрямительного моста 
и микросхемы 7812 (отечественный ана- 
лог— КР142ЕН8Б). В корпусе может быть 
размещен также миниатюрный частото- 
мер с предварительным делителем час- 
тоты. При этом вход делителя следует 
подключить к коллектору \ТА, а не к вы- 
ходному разъему, что позволит произво- 
дить отсчет частоты при любом напряже- 
нии ВЧ, снимаемом с аттенюатора Н17. 

Возможно изменение частотного диа- 
пазона прибора путем изменения индук- 
тивности катушки контура или емкости 
конденсатора С1. При расширении час- 
тотного диапазона в сторону более вы- 
соких частот следует уменьшать потери 
контура настройки (применение в каче- 
стве С1 конденсатора с воздушным диз- 
лектриком и керамической изоляцией, 
катушек индуктивности с малыми поте- 
рями). Кроме того, диоды \01 и \02 
должны соответствовать этому расши- 
ренному диапазону частот, в противном 
случае с увеличением частоты выходное 
напряжение генератора будет увеличи- 
ваться, что объясняется уменьшением 
эффективности цепи стабилизации. 

Для облегчения настройки параллель- 
но С1 подключают дополнительный пере- 
менный конденсатор малой емкости 
(злектрический верньер} или же приме- 
няют механический верньер к конденса- 
тору настройки с передаточным отноше- 
нием 1:3 — 1:10. 


По материалам журнала Еипкзсваи, 
1981, № 25/26, с. 134—136. 


От редакции. В этой конструкции транзис- 
торы ВЕ199 могут быть заменены отечествен- 
ными — КТЗ3З9 с любым буквенным индексом, а 
при расширении диапазона генератора в сто- 
рону более высоких частот — КТб40, КТб42, 
КТ643З. Вместо полевого транзистора ВРУТ до- 
пустимо установить КПЗО7Г или КПЗ12, а вместо 
транзистора ВС252С подойдет КТЗ107 с индек- 
сами Х, И, К или Л. В качестве диодов можно 
применить детекторные диоды СВЧ, например, 
2А201, 2А202А. Если же генератор работает на 
частотах, не превышающих 100 МГц, то могут 
быть использованы и диоды типа ГД507А (с кор- 
рекцией сопротивления резистора В11). Пере- 
ключатель ЗАТ — ПГК. Мощность резисторов — 
0,125 или 0,25 Вт. 

Конденсатор С1 должен быть с воздушным 
диэлектриком и иметь керамическую или квар- 
цевую изоляцию как статорных пластин от кор- 
пуса, так и роторных от оси; его максимальную 
емкость лучше ограничить 50 пФ. Аттенюаторы 
типа, который применен в генераторе, нашей 
промышленностью не выпускаются. Вместо него 
допускается использовать плавный регулятор в 
цепи авторегулирования и обычный ступенча- 
тый аптенюатор с П или Т-образными звеньями 
на выходе. 

Можно попытаться также самим изготовить 
аттенюатор с плавной регулировкой выходного 
напряжения, доработав для этой цели стандарт- 
ные переменные резисторы. Отметим, что диа- 
пазон регулировки выходного уровня самодель- 
ных аттенюаторов можно существенно увели- 
чить, если изготовить их на основе ползунко- 
вого переменного резистора, к проводящему 
слою которого с одной стороны по всей длине 
прикреплена узкая металлическая полоска. Ее 
соединяют с общим проводом и корпусом. 


БЛОКИРАТОР 


ТЕЛЕФОННОГО НАБОРА 


Телефон в доме — необходимость и 
благо. Но однажды в почтовом ящике вы 
обнаруживаете счет за переговоры с 
...Лос-Анджелесом или Тель-Авивом, куда 
вы никогда не звонили. Все объясняется 
очень просто — какой-то любитель бес- 
платных перереговоров подключился к 
паре проводов вашей телефонной линии 
(это может быть сделано и вне пределов 
вашей квартиры}. А платить за перего- 
воры придется вам. 

Для предотвращения подобных случа- 
ев существует несколько способов. Са- 
мый простой из них — на период вашего 
отсутствия снять телефонную трубку. 
Правда, службы АТС не приветствуют 
такую меру и могут вообще отключить 
линию. Второй способ — подать заявле- 
ние на АТС с просьбой заблокировать 
вашу линию для междугородных и меж- 
дународных переговоров. Но при зтом и 
вы сами будете лишены такой возмож- 
ности. И третий — подключить блокира- 
тор набора, такое устройство называют 
еще “телефонным сторожем”. Оно под- 
ключается или вместо телефона или па- 
раллельно ему и не позволяет набирать 
вообще какой-либо номер. В дежурном 
режиме сторож практически не нагружа- 
ет линию. 
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Схема устройства приведена на рисун- 
ке. В дежурном режиме работы — теле- 
фонная трубка не поднята ни на основ- 
ном, ни на “параллельном” (в нашем слу- 
чае несанкционированно подключенном} 
телефонах — при подключении устройст- 
ва в линию конденсатор С1 заряжается 
через резистор В1 и диоды выпрямитель- 
ного моста \/О1 — \/04 до напряжения ста- 
билизации \05. Напряжение на входах 
элемента 001.1 (два элемента микрос- 
хемы 001 подключены параллельно} со- 
ответствует лог.1, а на выходах — лог.о. 
Конденсатор С2 разряжен, на выходе зле- 
мента 01.3 лог.0 — ключ на униполярном 
транзисторе микросхемы БА1 и транзис- 
тор \Т1 закрыты. Ток потребления от ли- 
нии не превышает 200 мкА в момент за- 
рядки конденсатора С1 и уменьшается 
до 185 мкА при полной его зарядке. 

Режим блокировки. При снятии 
телефонной трубки на основном или па- 
раллельном аппарате напряжение на вхо- 
дах элемента 001.1 уменьшается до ве- 
личины, меньшей уровня лог.о, и на вы- 
ходах появляется напряжение лог.1. На- 


чинается зарядка конденсатора С2 с по- 
стоянной времени (т = С2-А9} около 47 с. 
В процессе зарядки С2 ток зарядки со- 
здает на резисторе В9 напряжение, боль- 
шее уровня срабатывания элемента 
001.2. В результате на выходе элемента 
001.3 (вывод 4} устанавливается лог.1. 
При зтом открываются ключ ОБА] и тран- 
зистор УТ1. При открывании \Т1 линия 
шунтируется резистором В2 и светодио- 
дом НЫ, напряжение в ней уменьшается 
и набор номера становится невозможным. 
Светодиод индицирует поднятие трубки на 
основном или параллельном телефоне. 
По истечении определенного времени 
ток в цепи резистора НЭ падает и эле- 
менты 001.2 и 001.3 переключаются в 
состояние, при котором ключ БАЛ итран- 
зистор \УТ1 закрываются. Шунтирующая 
нагрузка с линии снимается. Если труб- 
ка по-прежнему снята, то больше ничего 
не произойдет до тех пор, пока снова не 
будет предпринята попытка набрать но- 
мер. При этом первые два прерывания 
номеронабирателя приводят к зарядке 
конденсатора С2 и процесс включения 
шунтирующей нагрузки повторяется. Если 
же трубка опущена, то напряжение на 
линии превышает 60 В и устройство пере- 
ходит в дежурный режим. Конденсатор С2 





разряжается через резистор В8 и диод 
\МОб с постоянной времени около 47 мс. 

Нормальная работа аппарата возмож- 
на только при отключении блокиратора, 
что и защищает телефон в ваше отсутст- 
вие от попытки “пиратского” использо- 
вания линии. 

В устройстве в качестве цифровой 
микросхемы 001 можно использовать 
564ТЛ1, КР1561ТЛ1, инверторы без гис- 
терезиса КР561ЛА7, КР561ЛЕ5, а также 
инверторы с повышенной нагрузочной 
способностью К561ЛН2. 

Транзистор УТ1 и ключ ОА1Л должны 
быть рассчитаны на действие напряже- 
ния линии при вызывном сигнале (более 
90 В), поэтому указанную микросхему с 
буквенным индексом А использовать не- 
допустимо. Транзистор можно заменить 
на КТ8Б1А, КТ851Б, КТ9115А. 

Блокиратор собран методом объемного 
монтажа без использования платы и раз- 
мещен в телефонной вилке-переходнике. 


С.ЯНКОВСКИЙ. Телефонный сторож. — 
РадюАматор, 1996, № 7, с.5 
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НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 


НЕЧАЕВ И. КОРОТКОВОЛНОВАЯ ПРИ- 
СТАВКА К РАДИОПРИЕМНИКУ. — РА- 
ДИО, 1996, № 2, с. 42, 43. 


Как избавиться от помех со стороны 
радиостанций диапазона СВ. 


Примененный автором статьи (как, 
впрочем, и большинством конструкторов 
подобных устройств} способ настройки 
на сигналы КВ станций путем перестрой- 
ки приемника в диапазоне СВ (1. е. из- 
менением первой промежуточной часто- 
ты) позволил предельно упростить кон- 
струкцию приставки — отказаться от ор- 
гана настройки в конвертере. Однако этот 
способ хорош: лишь в случае, если при- 
емник рассчитан на работу только с 
внешней (комнатной или наружной) ан- 
тенной. Большинство же промышленных 
приемников (а портативные — все без ис- 
ключения) для приема в диапазонах ДВ 
и СВ оснащены магнитной антенной, ко- 
торая продолжает работать и после под- 
ключения конвертера. Иными словами, 
наряду с сигналами КВ радиостанций, 
принятыми конвертером, приемник при 
перестройке в диапазоне СВ продолжа- 
ет принимать и сигналы станций этого 
диапазона. В результате возникают по- 
мехи приему КВ станций, избавиться от 
которых очень трудно, особенно в вечер- 
нее время, когда прохождение СВ значи- 
тельно улучшается (иногда, правда, по- 
могает изменение ориентации магнитной 
антенны в горизонтальной плоскости). 

Выход из положения — введение в кон- 
вертер органа настройки. В этом случае 
приемник можно настроить на такую час- 
тоту СВ диапазона, на которой в данной 
местности не слышна ни одна радиостан- 
ция, и, таким образом, избавиться от 
указанных помех. 

Простейший вариант — дополнить при- 
ставку переменным конденсатором с 
максимальной емкостью несколько де- 
сятков пикофарад, подключив его парал- 
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лельно подстроечному конденсатору С24 
в контуре гетеродина. Однако такому 
способу перестройки контура в много- 
диапазонном устройстве свойствен су- 
щественный недостаток: изменение ем- 
кости контура, необходимое для перекры- 
тия низкочастотных диапазонов, оказы- 
вается чрезмерно большим для высоко- 
частотных, из-за чего настройка в них 
получается не “растянутой”, а наоборот, 
слишком плотной. Конечно, можно услож- 
нить коммутацию диапазонов, введя еще 
одну секцию переключателя $А1, которая 
включает последовательно с переменным 
конденсатором (в зависимости от диапа- 
зона) постоянные конденсаторы разной 
емкости, выравнивающие перекрытие по 
частоте, но вряд ли целесообразно. 

Значительно лучше — настраивать ге- 
теродин изменением индуктивности ка- 
тушки (2, т. е. превратить последнюю в 
ферровариометр. Благодаря тому что 
перекрытие по частоте в этом случае оп- 
ределяется только отношением макси- 
мальной и минимальной индуктивностей 
и не зависит от емкости контура, плот- 
ность настройки во всех диапазонах по- 
лучается одинаковой. 

Реализовать настройку конвертера из- 
менением индуктивности катушки гете- 
родина несложно — достаточно снабдить 
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Рис. 2 
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ее каким-либо механизмом перемеще- 
ния подстроечника. Можно, например, 
припаяв к фольге обратной стороны пла- 
ты приставки две проволочные (диамет- 
ром 1,5...2 мм) оси 4 (см. рис. 1), наса- 
дить на них пластмассовые (органичес- 
кое стекло, полистирол) шкивы Зи 7 и 
охватить их связанным в кольцо троси- 
ком 6 (капроновая леска) с закреплен- 
ными на нем подстроечником (узел 1) и 
стрелкой-указателем настройки 5. Шкив 
7 желательно сделать двуступенчатым: 
проточка в малой ступени должна быть 
того же диаметра, что и в шкиве 3, ав 
большей — в два-три раза большего. Для 
передачи вращения изкиву 7 понадобит- 
ся еще один тросик 8, охватывающий его 
болышую ступень и валик настройки 9 
(для надежной передачи последний не- 
обходимо охватить двумя-тремя витка- 
ми тросика). Каркас катушки 2 (12) дол- 
жен иметь диаметр 7...8 мм и гладкое 
осевое отверстие диаметром немного 
большим, чем узел 1 с подстроечником. 

Узел 1 состоит из тонкостенной трубки 
1-2, склеенной из плотной (например ка- 
бельной) бумаги, подстроечника 1-3 со 
спиленным (на толщину лески 6) сегмен- 
том и двух бусинок 1-1, вклеенных в трубку 
и центрирующих леску на выходе из нее. 

Для увеличения пути, который необхо- 
димо пройти подстроечнику, чтобы из- 
менить индуктивность катушки 1-2 от ми- 
нимальной до максимальной (т. е. для 
“растяжки” настройки), ее желательно 
намотать не виток к витку, а с шагом (на- 
пример, равным диаметру провода), со- 
ответственно увеличив как общее число 
витков, так и число их до отвода. 

Значительно увеличить чувствитель- 
ность приставки можно, введя еще один 
ферровариометр — вместо катушки вход- 
ного контура 11. Катушки в зтом случае 
устанавливают соосно (с таким расчетом, 
чтобы ось одной стала продолжением оси 
другой} на расстоянии 50...60 мм одна 
от другой. Для сопряжения настроек 
входного и гетеродинного контуров сле- 
дует предусмотреть возможность неболь- 
июго смещения входной катушки отно- 
сительно ее подстроечника. 


КАРАСЕВ Г. УСОВЕРШЕНСТВОВАН- 
НЫЙ БЛОК ЗАЖИГАНИЯ. — РАДИО, 
1994, № 8, с. 36—38. 


О налаживании блока. 


На с. 38 (3-й столбец, строки 21—23-я 
сверху) вместо слов “Вход Х осциллогра- 
фа следует подключать...” следует читать: 
“Вход У осциллографа следует подклю- 
чать...”. Поскольку амплитуда колебаний 
в катушке зажигания достигает почти 400 
В, подключать осциллограф необходимо 
через делитель напряжения 1:10. 


РОМАНЧУК А. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА- 
ПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ВОЛЬТ- 
МЕТРА. — РАДИО, 1996, № 10, с. 32, 33. 


Печатная плата. 


Чертеж печатной платы преобразова- 
теля изображен на рис. 2. Прямоуголь- 
ником из штрих-пунктирных линий пока- 
зана металлическая обойма, в которой 
установлены транзисторы \Т1, УТ2 и све- 
тодиод НЁЛ (в тексте статьи ошибочно 
назван \08). Время индикации или пре- 
образования изменяют при необходимос- 
ти подбором соответственно конденса- 
тора СЗ (примерно 1000 пФ на каждую 
секунду) или С2. 
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ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗЪЕМЫ 


ЗАРУБЕЖНОГО 


ПРОИЗВОДСТВА 


ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗЪЕМЫ 


В зтой статье мы познакомим читате- 
лей с так называемыми “телефонными” 
разъемами, получившими широкое рас- 
пространение не только в телефонной 
технике, но и для соединения блоков ап- 
паратуры при создании компьютерных 
сетей. В этот класс соединений амери- 
канского стандарта входят, как обычно, 
и вставки, и гнезда. Ниже речь пойдет о 
вставках (штыревая часть соединения), 
предназначенных для монтажа на кабель. 

Вставка состоит из пластмассового про- 
зрачного корпуса весьма сложной фор- 
мы и вставленных в специальные пазы 
корпуса металлических плоских контактов. 
По числу контактов предусмотрены три 
вида — с восемью контактами, с шестью 
и четырьмя, причем их число в последних 
двух видах может быть меньшим. В по- 
лости корпуса отформованы продольные 
направляющие, которые образуют ряд 
ячеек для размещения проводников ка- 
беля. Число ячеек равно числу контактов. 

Вставка каждого из трех видов имеет 
два варианта — для монтажа на плоский 
и круглый кабель. Корпусы их отличают- 
ся только конфигурацией отверстия под 
кабель. 

Контакты имеют сложную пластинчатую 
форму (рис. 1). Верхней торцевой плос- 
костью они контактируют с упругими эле- 
ментами ответного гнездового разъема, 
а нижние заостренные лепестки служат 
для контакта с проводниками кабеля. 

Предусмотрены три конструктивных 
варианта контактов: для кабеля с много- 
проволочными проводниками — аи с 
однопроволочными - б и в. 

При поставке контакты в корпусе на- 
ходятся в предмонтажном (исходном) 
положении, т. е. они только неглубоко 
вставлены в пазы, но довольно плотно 
удерживаются в них. В процессе монта- 
жа, когда проводники кабеля (пластико- 
вую изоляцию снимать с них не требует- 
ся) будут вставлены каждый в свою ячей- 
ку корпуса, специальным инструментом 
утапливают контакты в корпус, при зтом 
их нижние лепестки прокалывают изоля- 
ционную оболочку проводников, и обес- 
печивают надежный контакт с ними. 


Одновременно с зтим контакты оказы- 
ваются надежно зафиксированными в 
пазах корпуса без возможности разбор- 
ки и вторичного использования разъема. 

Конструкции основных разновидностей 
разъемов в варианте для плоского кабе- 
ля показаны на рис. 2—5. Отдельно на 
этих рисунках показано, как выглядит 
сзади корпус, предназначенный для круг- 
лого кабеля. 
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Рис. 1 





Продолжение серии. Начало см. в "Радио", 1997, №1, 2, 4, 5. 


Основные характеристики 


Наибольшее рабочее напря- 

жение, В, между контактами 

смежных пазов ................. 120 
Испытательное напряжение, В, 

между контактами смежных 

пазов, прикладываемое в 

течение 1 мин................ 1000 
Наибольший рабочий ток, А, 

который может пропустить 


один контакт ......-...----.-.-. 1,5 
Контактное сопротивление, мОм, 
не: более о 20 


Сопротивление изоляции, МОм, 
между контактами смежных 


пазов не менее ............... 500 
Рабочий температурный интер- 
Вал -20...+60 


Корпус вставки изготовляют из поли- 
карбоната 1 94У-2, а контакты — из фос- 
фористой бронзы с последующим золо- 
чением (по подслою никеля). Толщина 
золотого покрытия в соответствии с на- 
значением разъема может быть равной 
3, 6, 15, 30 или 50 микродюймов (76, 
152, 381, 762, 1270 мкм соответствен- 
но). 

С правой по рисункам стороны корпу- 
са разъема всех разновидностей распо- 
ложен упругий поводок, предназначенный 
для фиксации вставки в гнездовой части 
соединения. Для выемки вставки из гнез- 
да достаточно пальцем прижать фикса- 
тор-поводок к корпусу и потянуть встав- 
ку назад. 
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Рис. 5 








В конструкции разъема предусмотре- 
но устройство, позволяющее довольно 
прочно удерживать кабель в корпусе. Оно 
представляет собой сухарь сечением, 
близким к треугольному, отпрессованный 
заодно с корпусом при его изготовлении 
и соединенный с ним тонкой перепонкой. 
После монтажа кабеля специальным ин- 
струментом вдавливают сухарь внутрь, и 
он, поворачиваясь на перепонке и зажи- 
мая кабель, оказывается окончательно 
фиксированным в зтом положении. По- 
пытка вернуть сухарь в исходное поло- 
жение и освободить кабель приведет ско- 
рее всего к поломке корпуса. 

Кроме указанных, выпускают разновид- 
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ность разъемов в корпусе, по габаритам 
аналогичном шестиконтактному (рис. 3), 
но имеющем только 2 или 4 из них. Кон- 
такты из таких разъемов размещены 
всегда в середине ряда. В неполнокон- 
тактном варианте выпускают и “четырех- 
пазовые” разъемы (рис. 2). 

Особо следует сказать о разновиднос- 
ти “телефонного” разъема, относящейся 
к пятой категории стандарта 568 Между- 
народной злектронной комиссии (МЭК 
568). Эти разъемы пригодны для исполь- 
зования в высокоскоростных компьютер- 
ных системах (до 100 Мбод/с). 

Разъем (рис. 5) содержит восемь кон- 
тактов с толщиной золотого покрытия 50 





микродюймов. По конфигурации и габа- 
ритам он не отличается от обычного вось- 
миконтактного, но монтаж кабеля в нем 
имеет особенности. 

После того как с конца кабеля срезают 
на длину 20 мм внешнюю пластиковую 
оболочку, освободившиеся концы провод- 
ников, не снимая изоляции, вводят в ячей- 
ки сепаратора (рис. б,а). Он отпрессован 
из того же материала, что и корпус. 

Затем обрезают заподлицо выступаю- 
щие концы проводников (рис. 6,6) и 
вставляют конец кабеля с сепаратором в 
корпус, в специально предусмотренный 
паз (рис. 6,в). Далее, как обычно, пере- 
водят в рабочее положение (утапливают) 
контакты и поворачивают сухарь, фикси- 
рующий кабель в корпусе (рис. 6,г). 

В заключение сообщим, что ассорти- 
ментом разъемов описанного класса 
предусмотрена также разновидность эк- 
ранированного соединения (в первую 
очередь зто относится к разъемам пятой 
категории). Экран коробчатой формы 
отштампован из тонколистовой латуни и 
никелирован. Он надет на корпус и фик- 
сирован загибанием крепежных лапок. 

Корпус экранированного разъема име- 
ет незначительные отличия от обычного. 
Разумеется, экранированный разъем 
предназначен для монтажа на экраниро- 
ванный кабель. Внешнюю защитную обо- 
лочку кабеля при этом обрезают так, что- 
бы сухарь корпуса прижал оплетку к кон- 
тактному лепестку зкрана. 

На корпус со стороны кабеля туго на- 
двигают пластиковый эластичный защит- 
ный кожух. 

Материал подготовлен 
при содействии 
АО“БУРЫЙ МЕДВЕДЬ” 
г. Москва 
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Предприятие АО “УКРПЬЕЗО” - ведущий произ- 
водитель изделий пьезотехники и акустоэлектроники на. 
Украине. Наша продукция: резонаторы кварцевые (3,5 
МГц и выше); кварцевые микрогеиераторы: тактовые, 
управляемые напряжением, термокомпенсированные; 
телевизиониые ПАВ фильтры всех стандартов ТВ, 
пейджерные; пьезоэлектрические резонаторы; ТНП - 
измерители артериального давления ВАТ-2 и ВАТ-ЗМ 
(электронно-механические и механические с часовыми 
манометрами); фильтры для доочистки питьевой воды 
(малогабаритные бытовые РА-1000 и стационарные 
высокопроизводительные); инкубаторы бытовые ИВМ-30. 
Всех заинтересованных в сотрудничестве и приобре- 
тении нашей продукции просим обращаться по адресу: 
257236, Украина, г. Черкассы, ул. Сумгаитская, 10. 
Телефон (0472) 66-65-36. Факс (0472) 47-92-30. 
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА 


резисторы 
конденсаторы 


постоянные, подстроечные 
керамические, танталовые, подстроечные 
катушки индуктивности, диоды, транзисторы 
типоразмеры 1210, 1206, 0805, 0603, 

атакже батарейные отсеки 


Тел. (095) 158-736 100 СМП факс (095) 536-2685 


Высылаем наложенным платежом 
ВЫСОКОНАДЕЖНУЮ ФОРСИРОВАННУЮ 
ЭЛЕКТРОННУЮ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ “ТАЙФУН” 
для всех автомобилей с механическим прерывателем. 


Стоимость готового “ТАЙФУНА” — 280 т. р. 

Набор с собранной отлаженной платой — 90 т. р. 

Цены без пересылки. 

Высылаем каталог. 636070, г. Северск Томской обл., 
л. Победы, 8/6, НПФ “ЭЛИС”. 





СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК 





ОКСИДНЫЕ ПОЛЯРНЫЕ 
КОНДЕНСАТОРЫ 


К50-16А 


Алюминиевые конденсаторы К50-16А 
предназначены для работы в электричес- 
ких цепях постоянного и пульсирующего 
тока. Исполнение — обычное и тропичес- 
кое. Корпус — цилиндрический, пластмас- 
совый (рис. 5). Выводы — проволочные, 
жесткие. Укороченный вывод — плюсовой. 
Предусмотрено два конструктивных вари- 
анта — обычный и с дополнительным кре- 
пежным проволочным выводом, он раз- 
мещен посредине между основными. 


Номинальное напряжение, Ц,В...... 6,3—160 
номинальная емкость, С, мкФ...... 0,5—2000 
Допускаемое отклонение емкости 

от номинального значения, %......... то 


Тангенс угла диэлектрических 
потерь, не более, конденсаторов 
на номинальное напряжение 


ео оная 0,35 

ОВО: В сене 0,25 

И Е о 0,15 

Ток утечки, мкА, не более..........- 0,05С-Ц-+3 
Рабочий температурный интер- 

и ..-20...+70 








Конденсаторы работоспособны при ат- 
мосферном давлении в пределах от 5 мм 
рт. ст. до 3 атм, а также при относитель- 
ной влажности воздуха до 98 % при тем- 
пературе 40 °С. Конденсаторы выдержи- 
вают следующие механические нагруз- 
ки: вибрацию в частотном интервале 
5...600 Гц с ускорением 10 д, ударные 
нагрузки с ускорением до 15 д (число 





50-16508 


К50-16А 
{=50 Гц. 


Продолжение. Начало см. в "Радио", 1997, 
№ 5. 





ударов 5000), линейные нагрузки с уско- 
рением до 100 д. 

Габариты и масса конденсаторов К50- 
16А с разными емкостью и номинальным 
напряжением представлены в табл. 5. 

На рис. 6 и 7 изображены температур- 





ные зависимости относительной емкости 
(отношение емкости С, при различных 
значениях температуры к емкости С›о при 
температуре 20 °С) и тангенса угла диз- 
лектрических потерь конденсаторов на 
различное номинальное напряжение. 


К50-20 


Алюминиевые конденсаторы К50-20 
предназначены для работы в электричес- 








ких цепях постоянного и пульсирующего 
тока. Конденсаторы изготовляют в обыч- 
ном и всеклиматическом исполнениях. 
Корпус — цилиндрический, алюминие- 
вый. Предусмотрены четыре конструктив- 
ных варианта корпуса — рис. 8, а—г. 

У конденсаторов вариантов а и б вы- 
воды проволочные, жесткие; у варианта 
в плюсовой вывод проволочный, жесткий, 
а минусовыми служат луженые крепеж- 
ные лепестки корпуса; у варианта г — 
плюсовой вывод лепестковый, минусо- 
вым служит корпус конденсатора. 





Таблица 5 









































































































































Отмеченные знаком * конденсаторы 
оформлены в корпусе с тремя выводами 
(рис. 5). 
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Номинальная 
емкость, мкФ 
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Таблица 6 


Габариты, мм, (вариант корпуса) диаметр, О х длина, Н, конденсаторов на номинальное напряжение, В 



































































































































































































































































































































6,3 16 25 55 | 10 160 250 
1 — — т (а) 4.5х14 | (а) 4,5х19 = т 
2 Е (а) 4,5х14 | (а) 4,5х14 | (а) 4,5х19 | (6) 6х21,5 | (6) 8,5х22 (в) 12х30 (в)12х30 
5 — (а) 4,5х10 | (6) 6х21,5 | (6) 6х21,5 | (6)8,5х22 | (6) 8,5хзз (в) 12х30 | (в) 17хзо (в)17х42 
10 (а) 4.5х19 | (6) 6Х21,5 | (6) 6х21,5 | (6) 6х26,5 | (6)8,5х27 | (в) 17хзо (в) 17х30 | (в) 17х42 (г)25х40 
20 (6) 6х21,5 | (6) 6х21,5 | (6) 6х26,5 | (6)8,5х27 | (6)12х30 | (в) 17х42 (в) 17х42 | (г) 25х40 (25х56 
30 гы Е == ЕВ ри ЕЕ = (Г) 25х40 = 
50 (6) 6х26,5 | (6) 8.5х22 | (6) 8,5х27 | (в) 12хз0 | (в) 17х30 | ()21х40 | ()25х40 | (г) 25х56 
100 (6) 8,5х22 | (6) 8,5х33 | (в) 12х30 | (в) 17х30 (г) 25х40 | (г) 25х56 — = 
200 (6) 8,5х33 | (в) 12х30 | (в) 17х30 | (в) 17х42 | (25х56 | (Г) 32х52 и (Г) 32х86 
500 (8) 17х30 (в) 17х42 (г) 25х40 — — — — — 
1000 (в) 17х42 | (г)25х40 | (г) 25х56 = Е == — — 
2000 (г) 25х40 (г) 25х56 (г) 32х52 (г) 32х86 — — — — 
5000 (Г) 32х52 = Е т я ЕЕ ВЕ = 
Таблица 7 
Рабочий температурный интер- 
Номи- Габариты, мм, и масса, г, Инт клина, : вал2с. р -40...+70 
ат межвыводное расстояние, А х масса 
емкость, конденсаторов на номинальное напряжение, В Габариты конденсаторов К50-20 с раз- 
мкФ ——| ными емкостью и номинальным напря- 
6,3 10 16 25 50 100 160 жением указаны в табл. 6. 
47 к г = —& ие Ра 21х32 
7х20 К50-22 
68 м тии ть = Е ее 21х40 
7х22 Алюминиевые конденсаторы К50-22 
21х40 24х40 предназначены для работы в электричес- 
160 Узы "= ты и 5 7х22 10х30 ких цепях постоянного, пульсирующего 
— 24х40 24х50 и импульсного тока. Конденсаторы изго- 
150 — == — = ыы 10хЗ0 10х36 товляют в обычном и всеклиматическом 
| исполнении. Корпус цилиндрический, 
220 — — — — а ао и алюминиевый, снабжен клапаном, обес- 
ее И печивающим взрывобезопасность (рис. 
330 ыы 9). Выводы — лепестковые. 
470 — 
680 — 
1000 — 
1500 — 
21х40 
2200 722 
Номинальное напряжение, \, В...... 6,3—160 
3300 = Номинальная емкость, С, мкФ...... 47—22000 
Допускаемое отклонение емкости 








24х40 





10х30 
24х50 
































со 10х36 
26х60 

о 10х45 
15 000 26х70 








13х58 




















30х80 
22 000 13х85 




















Масса в зависимости от типономина- 
ла — от 1 до 120 г. 


Номинальное напряжение, Ц, В...... 6,3—450 
Номинальная емкость, С, мкфФ....... 1—5000 
Допускаемое отклонение емкости 

от номинального значения, %,....... У 


Тангенс угла диэлектрических по- 
терь, не более, конденсаторов 
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на номинальное напряжение 


О Е осла 0,2 
О) вооон ео оа а 0,15 
ПО 5. 0,1 


Ток утечки, мкА, не более, конден- 
саторов, для которых произведе- 
ние С-Ц равно 


менее 1000............... 0,05С-1+10 
1000 и более................ 0,05С-4 
максимальное значение .......... 1500 


от номинального значения, %, 
конденсаторов на номинальное 


напряжение 
О а Ба омичи ве +50. +50 
—10 ; -20 
В ооо в ооо пр НЕ +30 . +50 
—10 , -10 
Тангенс угла диэлектрических 
потерь: 0,15...0,38 
Ток утечки, мкА, _..........-..- (2...4) С. Ц 
Рабочий температурный интер- 
вала —60...+85 


Габариты и масса конденсаторов К50- 
22 с разными емкостью и номинальным 
напряжением представлены в табл. 7. 


Материал подготовил 
Л. ЛОМАКИН 


г. Москва 
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ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 


И 





сторически в бывшем Советском Союзе 

подвижная спутниковая связь (ПСС) созда- 

валась и эксплуатировалась только как 
ведомственная в интересах очень узкого круга 
государственных пользователей. Эта система 
изначально базировалась на использовании 
спутников “Молния-1” и могла обеспечить до 
четырех-шести телефонных дуплексных кана- 
лов. В 80-е годы услуги подвижной спутниковой 
связи дополнительно предоставлялись с помощью 
народно-хозяйственных спутников “Горизонт”, 
каждый из которых позволял для этих целей 
организовать до двух-четырех телефонных 
дуплексных каналов. Тогда же - в 80-е годы - 
пользователи услуг ПСС (в основном Минмор- 
флот СССР} получили возможность доступа к 
услугам международной организации “Инмарсаг”. 

В период образования СНГ Россия распола- 
гала станциями в городах Находка и Гусь- 
Хрустальном, а представителем России в меж- 
дународной организации “Инмарсат” стало 
государственное предприятие "Морсвязьспутник”. 

Начало 90-х годов характеризуется мировым 
бумом в области создания подвижной спутнико- 
вой связи. В Северо-Американском регионе 
активно строятся собственные национальные 
системы ПСС: в Америке — на базе спутников 
АСУ/МС$ (корпорация АМ5), в Канаде — спут- 
ников МФАТ (корпорация ТМ, а в Мексике — 
спутников бойдапааа. В Европейском регионе - на 
базе спутников “На!ванЕ?” (корпорация Миома 
Теезраз!0), в Дальневосточном регионе - спут- 
ников МТФАТ (Япония), АЦЗЗАГ (Австралия). 
Естественно, и международная организация 
“Инмарсат” также активно наращивает свою 
глобальную сеть спутников. 

Повышенный интерес к подвижной спутнико- 
вой связи не случаен и объясняется, прежде 
всего, государственными интересами по защите 
и обеспечению информационной безопасности 
национального телекоммуникационного про- 
странства. А это может быть реализовано толь- 
ко в том случае, когда системы управления 
спутниками и трафиком находятся под контро- 
лем национальных операторов и соответствую- 
щие технические средства расположены на 
национальной территории. Важным фактором 
при этом является защита национального рынка 
услуг подвижной спутниковой связи, что может 
быть достигнуто, когда центры кассовых 
расчетов совмещены с центрами управления 
трафиков и соответственно национальный капи- 
тал (оплата услуг связи} остается в бюджете 
своего государства. 


Названные выше системы подвижной спут- 
никовой связи используют спутники на геоста- 
ционарных орбитах, которые будем условно на- 
зывать ЕО. Одновременно с созданием таких 
систем идет проектирование и активное строи- 
тельство глобальных систем персональной ПСС 
со спутниками на низких орбитах (примерно до 
1500 км) - ГЕО и со спутниками на средневысо- 
ких орбитах (10 000...15 000 км} — МЕС. К систе- 
мам персональной ПССЛ-ЕО можно в первую 
очередь отнести системы МОМ, СЕОВАЕ- 
ЭТАВ, а к системам персональной ПСС/МЕЙ — 
СО. Указанные системы персональной ПСС яв- 
ляются глобальными, располагают орбитальны- 
ми группировками в десятки спутников, а сред- 
ства управления ими и трафиком находятся 
полностью под управлением международных 
корпораций, реализующих эти проекты. 

Основное отличие систем персональной ПСС 
от традиционных систем ПСС — уменьшение 
массы и габаритов пользовательских 
терминалов и доведение их до размеров 
телефонной трубки (папд-3ей). К примеру, 
телефонный терминал ПСС/СЕО “Зепез 
1000” производства компании 
МезИпойпонзе имеет габариты 
30,5х17,8х5,7 см, масса - 3,4 кг. У терми- 
нала компании МЕС весогабаритные 
характеристики на 30 % меньше назван- 
ных выше. Необходимо также отметить, 
что терминалы традиционных систем ПСС 
обеспечивают дополнительный сервис 
пользователям: соединение с сотовым 
приемопередатчиком и соответственно 
выход в любую сотовую сеть, присоеди- 
нение к факсимильному аппарату, внеш- 
нему громкоговорителю, отдельному мик- 
рофону, компьютеру/терминалу данных, 
модулю бР5. Располагают они и рядом 
других специальных возможностей. На 
рис. 1 показаны терминалы компании 
МЕС и Мезйпопаизе. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что ведущие космичес- 
кие державы, с одной сто- 
роны, активно разви- 
вают националь- 
ные системы 
ИСС/СЕО для 
защиты собствен- 
ных интересов, с другой стороны 
























— также актив- 
но участвуют в создании глобальных систем 
ИССЛ-ЕО и ПССИМЕС с целью завоевания теле- 
коммуникационных рынков других государств. 


` Терминалы фирм МЕС и МЕЗИМСНАОЗЕ 


Российской Федерации как государству, рас- 
полагающему огромной территорией, но пока 
существенно меньшими телекоммуникационны- 
ми возможностями, нежели такие страны, как, 
например, Америка, Канада, крайне необходима 
подвижная спутниковая связь. Основными 
пользователями услуг подвижной спутниковой 
связи в России являются: 

- органы государственного управления, включая 
президентскую связь; 

- органы общественной, корпоративной и персо- 
нальной безопасности; 

- органы управления и обеспечения безопасно- 
сти на транспорте; 

- органы таможенного контроля и многие другие 
организации, в частности, ресурсодобывающие 
предприятия различной формы собственности. 

Отечественные пользователи услуг ПСС 
предъявляют два основных требования к систе- 
ме связи: 

- обеспечение информационной безопасности, 
включая надежность, живучесть каналов связи, 
их “закрытие”, исключение несанкционирован- 
ного доступа и преднамеренного нарушения ра- 
боты системы в целом; 

- предоставление услуг подвижной спутниковой 
связи как в рамках национальной системы ПСС, 
так и в рамках интегрированной (российской и 
зарубежной) Евро-Азиатской системы ПСС. 

В России создается национальная система 
подвижной спутниковой связи “Марафон”, 
которая, как и перечисленные выше системы 
ПСС, предназначена для обеспечения связью 
пользователей, расположенных либо на под- 
вижных средствах, либо в удаленных районах, с 
их абонентами, подключенными к базовым ста- 
ционарным станциям системы через наземные 
сети общего пользования или выде- 
ленные сети. Система “Марафон”, 

как национальная система ПСС, 
является частью “Программы раз- 
вития системы спутнико- 
вой связи и вещания 
России до 2000 г”. 















И 


ЕЕ 


сетей общего пользо- 
вания включает в се- 
бя следующие основ- 
п ь 
АВИАЦИОННОГО а а 
БАЗИРОВАНИЯ ЕВ 


бильного терминала 
в системе (произво- 
дится либо при пер- 


СТАНЦИИ КОНТРОЛЯ И МОРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ БАЗИРОВАНИЯ воначальном вхож- 
ТРАФИКОМ, ЦЕНТР дении в систему, 
КАССОВЫХ РАСЧЕТОВ либо после длитель- 
НОГО ОТСУТСТВИЯ, Т. ©. 
ВЫДЕЛЕННЫЕ БАЗИРОВАНИЯ дующего включения 
СЕТИ мобильного терми- 

нала); 
СЕТИ ОБЩЕГО - формирование 
ПОЛЬЗОВАНИЯ пользователем за- 
ЦЕНТР КОНТРОЛЯ И РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА просного сообщения 
УПРАВЛЕНИЯ СПУТНИКОМ УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ — И ПОСЫЛКа 6ГО На ОД- 
ну из выбранных ста- 
СЕТЬ СТАЦИОНАРНЫХ (СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОРБИТАЛЬНАЯ ПАРК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ  ционарных земных 
ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ СИСТЕМОЙ ГРУППИРОВКА СПУТНИКОВ ТЕРМИНАЛОВ станций, предостав- 


Используемые в системе спутники “Аркос” и 
“Маяк” включены в Федеральную космическую 
программу России. Международно-правовую 
защиту сетей "Марафон” проводит Администра- 
ция связи РФ в рамках Международного союза 
электросвязи. 

Система подвижной спутниковой связи 
“Марафон” состоит из четырех основных 
элементов: 

- орбитальной группировки спутников, которые 
обеспечивают ретрансляцию радиосигналов 
пользователей услугами системы: 

- парка пользовательских терминалов (малога- 
баритные мобильные станции спутниковой свя- 
зи), которые могут быть размещены на транс- 
портных средствах — автопоездах, автомобилях, 
железнодорожных составах, морских и воздуш- 
ных судах, а также в удаленных районах долго- 
временного или кратко- 
временного нахожде- 
ния пользователя; 

- стационарных зем- 
ных станций,  под- 
ключенных или к 
наземным сетям обще- 

го пользования (к 
взаимоувязанной сети 
связи РФ) или к 
наземным — СЕТЯМ 
ведомственного поль- 
зования (выделенным 
сетям) и обеспечиваю- 
щих соединение (уста- 
новление канала свя- 
зи) между пользовате- 
лями и их абонентами 
(диспетчерские пунк- 
ты, узлы связи, офи- 
сы, гостиницы, жилые 
дома ит. п.); 







- средств контроля и управления системой 
связи в целом, включая средства наземного 
комплекса управления спутниками, управления 
трафиком системы и кассовыми расчетами. 

На рис. 2 представлена структура системы 
ПСС “Марафон”. Услуга подвижной спутнико- 
вой связи - это установление канала связи для 
обмена информацией (речевой, передачи дан- 
ных, факсимильной) между пользователями, 
имеющими мобильные терминалы различного 
базирования, и их абонентами, подключенными 
к наземным сетям, соединенным со стационар- 
ными станциями системы. На рис. 3 показана 
(укрупненно) схема организации связи в систе- 
ме ПСС. 

Процесс установления соединений и обмена 
информацией между пользователями мобиль- 
ными терминалами и абонентами наземных 
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ляющих необходи- 
мые услуги связи; 
- прием и анализ на стационарной станции при- 
нятого от терминала запроса с целью проверки 
следующих основных условий: допущен ли дан- 
ный терминал в систему. соответствует ли ста- 
тус мобильного терминала запрашиваемому 
типу канала или услуг. При выполнении этих 
условий стационарная земная станция выделяет 
спутниковый канал в соответствии с запрошен- 
ным типом, обеспечивает его закрепление и 
последующее соединение с наземным абонен- 
том в соответствии с принятым номером и 
типом наземной сети; 
- контроль качества и продолжительности 
соединения для тарификации и выписки счета. 
Когда абонент наземных сетей вызывает або- 
нента мобильного терминала, процедура уста- 
новления соединения в целом аналогична, но 
она при этом дополнительно определяется 
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расчетов. 


фон” включает в себя 

космический сегмент из пяти спутников 
“Аркос” на геостационарной орбите (орбиталь- 
ные позиции: 40° в. д.,90,5° в. д., 145,5° в. д. 
13,5°_ 3. д., 160°_3. д.), двух-трех спутников 
“Маяк” на высокоэллиптической орбите типа 
орбиты “Молнии”; центр контроля и управления 
орбитальными группировками спутников (г. Же- 
лезногорск - прежнее название г. Красноярк-26; 
г. Дубна Московской области или г. Гусь- 
Хрустальный Владимирской области); 

- парк пользовательских терминалов передачи 
данных европейского стандарта “Продат” 
(итальянская компания НАД); цифровых теле- 
фонных терминалов производства компаний 
МЕС (Япония) и МезипоНваизе (США); 

- сеть земных стационарных станций, станции 
контроля и управления трафиком системы 
(центр спутниковой связи в г. Дубна Московской 
области располагает сегодня на 60 % готовыми 
станциями с 11-метровыми антеннами, работаю- 
щими в Си Ки диапазонах; имеется оптико-во- 
локонная линия примерно на 2 Гбит, соединяю- 
щая центр спутниковой связи в Дубне с 
техническим центром в Москве), центр кассовых 
расчетов. 

"Генеральное соглашение по поддержанию и 
развитию Российской национальной программы 
подвижной спутниковой связи "Марафон” объе- 
диняет основных государственных и коммерчес- 
ких участников программы (создателей средств, 
пользователей, операторов). Разработчиком 
системы “Марафон”, держателем основных ре- 
шений компетентных государственных органов 
России, определяющим основные параметры 
системы “Марафон” и ее эксплуатации, являет- 
ся ЗАО “Информкосмос”. Оно образовано в 
1991 г. ведущими производителями средств 
спутниковой связи - Российским НИИ космичес- 
кого приборостроения (г. Москва), НПО при- 
кладной механики (г. Красноярск-26), НИИ 
радио (г. Москва) и национальным российским 
оператором спутниковой связи и вещания - ГП 
“Космическая связь” (г. Москва). 

При выборе стратегии развития системы 
“Марафон” ЗАО “Информкосмос” исходил из 
результатов маркетинговых исследований рынка 
пользователей, учитывал их специфические тре- 
бования и реально оценивал сегодняшнее 
состояние космической промышленности и 
промышленности средств связи в России. В час- 
тности, при проведении маркетинговых исследо- 
ваний и оценке окупаемости коммерческой 
составляющей проекта пользователи условно 
подразделялись на три основные категории: 

- желающие работать в режиме получения кана- 
ла связи “по требованию”; 

- арендующие канал связи на достаточно дли- 
тельное время (от нескольких суток до несколь- 
ких месяцев и даже на весь срок существования 
системы); 

- национальные или международные операторы 
систем/услуг ПСС, арендующие часть пропуск- 
ной способности спутников “Аркос” и “Маяк” 
для создания или развития собственных (или 
региональных) сетей подвижной связи. 





сякрис. 2. Как эф. него, сис- 
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_ При разра тие окт “Марафон” основ- 
› ными стратегическими направлениями стали: 


_— - привлечение передовых зарубежных техноло- 


гий для создания средств системы, но при мак- 
симально возможном использовании научно- 
технического потенциала и производственных 
мощностей отечественной промышленности; 

- интеграция с зарубежными стратегическими 
партнерами-производителями средств земного 
и космического сегментов системы с тем, чтобы 
она полностью соответствовала современным 
мировым стандартам и удовлетворяла требова- 
ниям государственных пользователей России; 

- обеспечение управления средствами системы 
и системой в целом национальным оператором 
с размещением всех земных средств управле- 
ния на территории России; 

- рациональное объединение с зарубежными 
операторами ПСС с целью предоставления 
российским и зарубежным пользователям ин- 
тегрированных услуг в рамках Евро-Азиатской 
системы ППС. 

Анализ возможных организационных форм 
реализации указанных выше направлений и 
оценка потенциальных зарубежных партнеров 
показали, что применительно к российскому 
законодательству наиболее эффективно созда- 
ние совместных (“Информкосмос” и зарубеж- 
ные производственные компании и операторы) 
акционерных компаний при полном контроле их 
деятельности российской стороной. В настоя- 
щее время “Информкосмос” проводит структу- 
рирование программы “Марафон” по основным 
направлениям ее реализации (космический и 
земной сегменты). Примером структурирования 
и реализации одного из основных направлений 
- обеспечения пользователей России термина- 
лами и предоставления услуг ПСС - является 
создание Российско-Итальянской компании 
“Маремс”. Акционерами компании стали 
“Информкосмос” и итальянская компания-опе- 
ратор Европейской системы подвижной спутни- 
ковой связи (Еигореап МобИе 5егмсез) “Нуова 
Телеспацио". 

Компания “Маремс” создана для продвиже- 
ния на рынок России мобильных пользователей 
терминалов (производства МЕС, Мезипоноцзе и 
совместного производства), прошедших серти- 
фикацию в интересах государственных ком- 
мерческих пользователей. Кроме того, строи- 
тельство на территории России стационарных 
земных станций связи, контроля и управления 
трафиком, центра кассовых расчетов, а также 
для предоставления услуг ПСС пользователям 
России как в рамках национальной системы 
“Марафон”, так и в рамках интегрированной Ев- 
ро-Азиатской системы . 

В качестве космического сегмента "Маремс” 
будет использовать (арендовать) емкость спут- 
ников “Аркос” и “Маяк” системы “Марафон”, а 
также “На|за-Е2” системы ЕМ$. После запуска 
трех спутников “Аркос” (40° в. д.; 90,5° в. д.; 
145,5° в. д.) "Маремс” будет иметь возможность 
предоставлять интегрированную услугу ПСС на 
всем Евро-Азиатском континенте. 

Планы работ “Маремс” разбиваются на 
следующие основные этапы: 

Июнь-октябрь 1997 г. - проведение демонст- 
рационно-технологических испытаний для рос- 
сийских пользователей с использованием спут- 
ника “Кабан?” и стационарной станции в 


Ларис (Италия). Планируется бесплатно предос- 
тавить российским пользователям 40...50 
терминалов и емкости спутника. 

Октябрь-ноябрь 1997 г. - начало коммерчес- 
кой эксплуатации указанной здесь сети и рас- 
ширение парка пользовательских терминалов в 
России; 

Март-август 1998 г. - оборудование и ввод в 
эксплуатацию стационарной земной станции в 
Дубне; сентябрь-октябрь - перевод российских 
пользователей со стационарной станции в 
Ларио на обслуживание стационарной станцией 
в Дубне; дальнейшее наращивание парка тер- 
миналов, освоение их производства отечествен- 
ной промышленностью; 

Вторая половина 1999 г. - оборудование и 
ввод в эксплуатацию в Дубне центра спутнико- 
вой связи (средства управления спутниками, 
контроля и управление трафиком системы, кас- 
совых расчетов). Перевод российских пользова- 
телей со спутника "На[заНЕ2” на спутник “Аркос” 
в орбитальной позиции 40° в. д. Предоставле- 
ние российским пользователям услуг ПСС как в 
рамках системы “Марафон”, так и в рамках 
интегрированной системы “Марафон”/ЕМ$. 

Последующими этапами деятельности 
“Маремс” предполагается — строительство 
стационарных земных станций и развитие парка 
пользовательских терминалов в зонах обслужи- 
вания спутников “Аркос” в орбитальных позици- 
ях 90,5° и 145,5° в. д. 
Эти этапы не включают в себя использование 
спутников “Маяк” на высокоэллиптической 
орбите. Данный вопрос будет решен во второй 
половине 1997 г. после окончательного опреде- 
ления зарубежного стратегического партнера по 
созданию спутника “Маяк”. 

Дальнейшее развитие спутниковой связи в 
России (или параллельно с созданием и запус- 
ком спутников системы “Марафон”), по нашему 
мнению, может идти по пути предоставления 
интегрированной услуги традиционной ПСС и 
персональной ПСС. Сегодня к системам персо- 
нальной подвижной спутниковой связи, помимо 
вышеуказанных ПССЛ-ЕО, можно отнести систе- 
мы Зиоег СЕО’$ [ЕАЗТ - Маша Магсоп! Зрасе, 
АРМТ (Сингапур) и ряд других]. Эти системы 
располагают спутниками на геостационарной 
орбите с антеннами диаметром более 13 м в 
диапазоне 1, формирующими сверхмалые зоны 
обслуживания (примерно 400х600 км). Они смо- 
гут обеспечить работу персональных термина- 
лов типа “Вапо-5ег’. Суть интегрированной услу- 
ги ПСС заключается в том, что пользователь 
для решения специальных задач, например, 
обеспечения безопасности транспортных пере- 
возок использует терминалы ПСС “Марафон”, 
располагающие необходимой аппаратурой ме- 
стообнаружения, “закрытия” информации ит. п. 
При проведении же технологических операций 
использует “Папд-зе. В этом случае дис- 
петчерский пункт, пункт контроля/управления 
безопасностью перевозок или узел связи поль- 
зователя, должен быть подключен через назем- 
ные сети к стационарным станциям "Марафон" 
ик базовым станциям ПССЛЕО или ПСС/Зирег 
СЕ. 

Данное предложение носит предварительный 
характер и должно быть детально проработано 
на основе проведения маркетинговых исследо- 
ваний. 






Цифровая система автоматической коммутации — 
очень сложное техническое сооружение, в разработке 
которого участвуют сотни высококвалифицированных 
специалистов. Ее описание занимает многие тома тех- 
нической документации. Учитывая, что в настоящее 
время в мире работает около десятка крупных произ- 
водителей этой техники и продукция каждого из них 
имеет свои специфические особенности, в журнале 
будутописаны лишь самые общие принципы действия 
этих систем. 


(ТВИЦЕЯ РОЛЬШАОЯ ВЫЖОСТЯ 


Рассказ о принципах построения цифровой систе- 
мы автоматической коммутации, как это ни покажется 
странным, удобнее начать с рассмотрения станций 
большой емкости. На рис. 1 показана структурная схе- 
ма системы коммутации Е55-4, которая впервые была 
введена в эксплуатацию в 1976 г. на междугородной 
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телефонной станции в Чикаго (США). Коммутацион- 
ное поле станции построено по схеме В-П-П-Г-В '. В 
его состав входят блоки коммутации канальных интер- 
валов (ККИ), содержащие ступень временной 
коммутации, которая связана со ступенью 
пространственной коммутации. В сере- 
дине же коммутационного поля находятся двухсту- 
пенные блоки пространственной коммутации с 
временным разделением (ПКВР). Управление ККИ 
осуществляется от блоков тактовой синхронизации и 
управления (БТСУ), а ПВКР имеет запоминающее уст- 
ройство управления полем (ЗУУП), которое автономно 
удерживает все речевые тракты после того, как они 
устанавливаются процессором. 


См. статью В. Неймана "Коммутация цифровых 
каналов связи” в “Радио”, 1997, № 5, с. 65 (журнал в 
журнале “Связь: средства и способы”} 
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Устройства сопряжения между системами пере- 
дачи и коммутационным полем допускают возмож- 
ность подключения как аналоговых, так и цифровых 
междугородных или других транзитных каналов. В 
частности, на схеме показано подключение провод- 
ных соединительных линий (ПСЛ) и аналоговых мно- 
гоканальных систем (АМС) телефонной передачи, 
которые соединяются с блоком окончаний речевых 
каналов (БРК). В свою очередь, блок БРК, а также 
смешанные цепи, требующие специальных сопряже- 
ний, подключаются к устройству сопряжения речевых 
трактов (УСРТ). С другой стороны, цифровые много- 
канальные системы (ЦМС) подключаются к оконечно- 
му блоку цифровых систем (БЦС). Каналы передачи 
данных (ПД) сети общеканальной сигнализации (ОКС) 
подключаются к оконечным блокам ОКС, выполняю- 
щим функции сопряжения сигналов управления.Ана- 
логичные функции выполняют два сигнальных про- 
цессора СП и СП>. В первой версии аппаратуры Е55- 
4 образца 1976 г., которая впоследствии была под- 
вергнута ряду усовершенствований, один блок ОКС 
обрабатывал сигналы управления 24 000 телефонных 
каналов, процессор СГ - до 4080 аналоговых каналов, а 
процессор СП - до 3840 цифровых каналов 

Устройство управления (или процессор) содержит 
тактовый генератор системы (ТГС), центральное 
управляющее устройство (ЦУУ), запоминающее уст- 
ройство соединений (ЗУС), запоминающее устройство 
программ (ЗУП), накопители на магнитных дисках 
(НМД), вспомогательные устройства (ВУ), пульт 
управления (ПУ) и сопряжение периферийных уст- 
ройств процессора (СПУ). Тактовый генератор систе- 
мы содержит четыре кварцевых генератора с частотой 
16,384 МГц, каждый из которых имеет стабильность. 
равную одной десятимиллиардной за день и 1,6 сто- 
миллионных за весь срок службы ('). В нормальных 
условиях система работает в режиме, при котором 
один генератор является ведущим, атри остальных — 
ведомыми, сфазированными с ведущим генератором. 
Ведущим может быть любой из четырех генераторов, 
и тактовая частота поддерживается, когда хорошо 
работает хотя бы один из них. 

Тактовый генератор системы содержит схему фор- 
мирования импульсов цикловой синхронизации. кото- 
рые задают фазу циклов коммутации. Цикл содержит 
128 канальных интервалов с частотой повторения 8 
КГц. В системе коммутации с временным разделени- 
ем каждое соединение занимает два пути передачи 
речевых сигналов: один для передачи в прямом, дру- 
гой для передачи в обратном направлении. Это — 
известная схема четырехпроводной коммутации, 
широко применяемая на междугородных АТС любых 
систем. В цифровом исполнении для ев осуществле- 
ния вводится особый вид симметрии, называемый 
парной взаимосвязью прямого и обратного путей. 
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Коммутационное поле станции допускает односто- 
роннее или петлевое подключение коммутируемых 
каналов. Иначе говоря. один и тот же канал или тракт 
передачи с временным разделением каналов может 
быть подключен одновременно к входу и выходу ком- 
мутационного поля, если он обслуживает как входя- 
щие, так и исходящие соединения (на рис. 1 петлевые 
соединения входов коммутационного поля с его выхо- 
дами не показаны). 

Блок коммутации канальных интервалов представ- 
лен на рис. 2. На входах такого блока подключаются 
по семь 120-канальных трактов ИКМ передачи в фор- 
мате 05-120. Такой формат по американскому стан- 
дарту образуется из пяти систем многоканальной 
цифровой передачи ИКМ-24 (которая, в свою 
очередь, называется в США системой Т1). Таким об- 
разом, независимо от типов систем передачи на вхо- 
де устройств сопряжения передача-коммутация, на 
вход коммутационного поля каналы попадают только 
в формате 05-120. Накопители на входе схемы рис. 2 
служат для поддержания синхронизма и синфазности 
всех семи потоков, поступающих на блок коммутации. 
Далее эти потоки поступают на декоррелятор, равно- 
мерно распределяющий поступающие 120х7=840 ка- 
налов по восьми устройствам сдвига импульсов 
(УСИ). В результате декорреляции на каждый времен- 
ной коммутатор УСИ поступает не более 840/8=105 ка- 
налов. Таким образом, пространственный эквивалент 
УСИ представляет собой полнодоступный коммутатор 
емкостью 105х128. Применение коммутатора такого 
крупного размера позволяет сглаживать колебания 
нагрузки и повысить использование междугородных 
каналов до 80...90 %. Важно заметить, что осуществ- 
ление такого коммутационного прибора практически 
возможно только на основе УСИ, поскольку его реали- 
зация в виде коммутирующей матрицы потребовала 
бы огромного расхода точек коммутации. Описанное 
решение позволило получить вероятность блокировки 
при нагрузке на канал 0,7 менее 0,005, т. е. менее 5% 
(произносится промилле и не склоняется), а при 
нагрузке 0,9 - 0,01 (1%, или 10% ). Выходы УСИ со- 
единяются со входами пространственного коммутато- 
ра размерами 8х8 с временным разделением. 

На рис. 3 показаны все четыре ступени пространст- 
венной коммутации. Как видно из этой схемы, полная 
система коммутации Е55-4 содержит 128 блоков ККИ 
(на рис. 2 показан один такой блок), так как четыре 
блока ПКВР имеют всего 1024 входа и. следователь- 
но, полная ступень ККИ должна иметь 1024/8=128 
пространственных коммутаторов 8х8. Соединения в 
схеме рис. З выполняются таким образом, что каждый 
пространственный коммутатор 8х8 (связанный с од- 
ним из блоков ККИ) имеет по два соединения с каж- 
дым из четырех блоков ПКВР. На рис. 3 показан толь- 
ко пример подключения первого из 128 таких блоков. 
Из этого рисунка видно также, что каждая из двух 
средних ступеней пространственной коммутации стро- 
ится из коммутаторов 16х16. Они группируются по 16 
коммутаторов в блоке, формируя четыре блока ПКВР 
емкостью 256х256 трактов с временным разделени- 
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ем, каждый из которых несет по 128 канальных 
интервалов. Таким образом, общая емкость простран- 
ственной части коммутационного поля составляет 
256х4х128=131 072 телефонных канала. Однако ем- 
кость системы коммутации оказывается меньше, так 
как на ступени ККИ применяется расширение путей 
7.8. С учетом некоторого числа служебных и резерв- 
ных каналов практическая емкость станции составля- 
ет около 110 000 каналов. 

При работе станции информация, относящаяся к 
процессам управления, и набранные номера, как пра- 
вило, передаются по общим каналам сигнализации 
(система ОКС-7) . Из аналоговых каналов, не ис- 
пользующих такой сигнализации, информация набора 
номера и управления выделяется в блоке окончаний 
речевых каналов (БРК) и, наоборот, управляющая ин- 
формация, подлежащая передаче по таким каналам, 
формируется в СП; (см. рис. 1). На основании по- 
Лучаемой информации о набранных номерах под 
управлением процессора происходит выбор соедини- 
тельного пути и выдаются команды на установление 
необходимых соединений. Благодаря УСИ, показан- 


ным на рис. 2, для входящего и исходящего телефон- 
ных каналов подбирается один и тот же канальный ин- 
тервал, который и коммутируется в четырех ступенях 
пространственной коммутации. При получении сигна- 
ла отбоя каждое такое соединение разрушается. 

С момента пуска первой станции система Е55-4 бы- 
ла подвергнута усовершенствованиям, вызванным 
развитием элементной базы. В результате в системе 
был установлен более мощный процессор, модернизи- 
рованы и некоторые другие узлы, что позволило суще- 
ственно снизить стоимость всей системы. Однако опи- 
санная структура схемы осталась неизменной. 

В настоящее время в мире работает более 100 таких 
крупных станций, что свидетельствует о расширении 
междугородного обмена. В то же время такой большой 
междугородный обмен может возникнуть лишь при 
развитых городских и сельских сетях, так как именно 
их абоненты создают междугородную нагрузку. На ме- 
стных сетях системы коммутации должны строиться 
по более гибкой структуре, которая обеспечивала бы 
возможность развития станций по мере роста потреб- 
НОСТЕЙ В СВЯЗИ. 


(ТАЕЩИЯ МАЛОЙ И СРСДАЕЯ ЕМКОСТЕЙ 


Основные требования, предъявляемые к современ- 
ным системам автоматической коммутации, сводятся 
к тому, что, кроме выполнения своих функций, они 
должны допускать развитие как в количественном, так 
и качественном отношении. Наилучший способ удов- 
летворения этих требований — применение модульных 
структур. Пример их показан на рис. 4. 

Сущность подобных структур состоит в применении 
функциональных модулей, позволяющих определен- 
ным образом распределять функции и нагрузку. Сис- 
тема коммутации, изображенная на рис. 4, содержит 
три типа модулей: модули коммутации МК, модуль 
связи и модуль управления. Требование относительно 
количественного развития системы удовлетворяется 
конструкцией модуля коммутации, который строится 
на небольшую емкость. Сначала он может быть уста- 
новлен в единственном числе, а по мере развития се- 
ти добавляются новые модули коммутации. Тогда для 
осуществления межмодульных соединений вступает в 
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действие модуль связи. Управление же осуществляет- 
ся с помощью общего модуля управления. Модуль 
связи и модуль управления при необходимости обслу- 
живают довольно большое число модулей коммута- 
ции, которые могут быть также выносными, что позво- 
ляет строить сети наиболее гибко и экономично с 
учетом местных условий. В качестве примера реали- 
зации системы коммутации по схеме рис. 4 можно 
привести систему Е55-5, разработанную компанией 
АТ&Т (США). В ней функции коммутации (К), сопря- 
жений (С) иуправления (У) распределены по модулям 
следующим образом: в модуле коммутации сосредо- 
точены функции К, СиУ, в модуле связи - функция К, 
ав модуле управления - функции Уи С. 

Модуль коммутации содержит одну ступень вре- 
менной коммутации в виде УСИ на 512 канальных ин- 
тервалов. Эти канальные интервалы передаются по 
двум соединительным каналам управления и времен- 
ного разделения, каждый из которых уплотнен во вре- 
мени 256 канальными интервалами. В зависимости от 
назначения станции модуль может иметь сопряжения 
для абонентских линий (так называемые абонентские 
комплекты) аналоговой передачи, аналоговых тран- 
зитных линий (соединительных или междугородных), 
а также цифровых линий. 

Для абонентских линий аналоговой передачи уста- 
навливается электронный абонентский комплект, вы- 
полняющий функции аналого-цифрового преобразо- 
вания и другие функции, свойственные для абонент- 
ских комплектов телефонных станций. Этот комплект 
называют ВОВУСНТ (произносится “борщ”, но это не 
суп со свеклой и другими овощами и даже не русское 
слово, а английская аббревиатура). Расшифровка 
лредставляет собой леречень функций сопряжения, а 
именно: электропитание абонентской линии, защита 
от перенапряжений, посылка вызова, контроль, коди- 
рование, дифференциальная система и ислытания. 
Комплекты же цифровых линий не требуют некоторых 
из этих операций и позволяют подключать также мно- 
гоканальные тракты ИКМ-24 или ИКМ-30. Кроме пе- 
речисленного, модуль коммутации имеет процессор, 
управляющий обработкой вызовов, распределением 
соединений, а также функциями технического обслу- 
живания. Для надежной работы процессор дублирует- 
ся по схеме горячего резерва. 

Модуль связи содержит пространственный комму- 
татор с временным разделением. Схема сопряжения 
соединительной линии в модуле коммутации преобра- 
зует выходные сигналы в 16-разрядные канальные 
интервалы, которые содержат не только разряды раз- 
говорных сигналов, но и разряды сигнализации, 
управления и проверки на четность. Пространствен- 
ный коммутатор предоставляет соединительные пути 
между заданными канальными интервалами соедини- 
тельных линий от разных модулей. В итоге, при связи 
абонентских или транзитных линий, включенных в 








разные модули, по- 
лучается соединение 
по схеме В-П-В. В пер- 
вой версии модуль 
связи обслуживал до 
48 местных или уда- 
ленных модулей ком 
мутации. новейшие же 
разработки позволили 
довести эту цифру до 
200. Волоконно-опти- 
ческие соединитель- 
ные линии между 
модулями уплотняются 
256 канальными интер- 
валами и работают со 
скоростью 32,768 
Мбит/с. 

В модуле управления 
предусматриваются 
функции, которые эко- 
номичнее сосредото- 
чить в одном месте, а именно: общее распределение 
ресурсов и техническое обслуживание. При обработке 
вызовов модуль управления определяет модули ком- 
мутации, в которых находятся линии назначения, и 
выбирает маршруты установления соединений, 
назначая канальные интервалы, а по окончании 
соединений освобождая эти маршруты. 

Для хранения различных программ и данных при- 
меняются накопители на магнитных дисках. При необ- 
ходимости эти программы или данные переписывают- 
ся в оперативную память процессора модуля управле- 
ния или модулей коммутации. Для надежности цен- 
тральный процессор модуля управления полностью 
дублируется по схеме горячего резерва, и при повре- 
ждениях управление передается второму процессору 
без потери обрабатываемых данных. Сопряжения в 
модуле управления вылолняются на системном уров- 
не и поддерживают функции управления и техничес- 
кого обслуживания. 

Описания работы электромеханических систем 
коммутации, как известно, составляются по принципу: 
“такое-то реле, срабатывая, замыкает своим контак- 
том такую-то цепь”. При эксплуатации подобных сис- 
тем в процессе поиска повреждений обычно "прозва- 
нивались” соответствующие цепи. Описания же рабо- 
ты цифровых систем коммутации составляются по 
принципу: “такое-то событие происходит, если п-ный 
разряд такого-то кадра принимает значение 1”. Ко- 
нечно, в принципе. и в этом случае можно вызвать на 
экран видеомонитора соответствующую кодовую за- 
пись программы и проверить, стоит ли на нужном 
месте единица. Однако в этом нет необходимости, так 
как современная электронная аппаратура снабжается 
мощными средствами технической диагностики, кото- 
рые легко находят повреждения, выводят из работы 
поврежденные узлы, подают необходимые сигналы и 
оперативно выводят всю информацию на печать. 

В аппаратуре хорошего качества повреждения 
случаются очень редко, и работа оператора за пультом 
связана больше не с возможными повреждениями, а 
с зксплуатационными программами. Поэтому для 
человеко-машинных сопряжений систем коммутации 
применяются специально разработанные языки, на 
основе которых эксплуатационная работа непрерывно 
совершенствуется. 

В самом общем виде схема рис. 4 типична для ря- 
да систем коммутации, которые созданы в разных 
странах. Многие из них нашли применение и в нашей 
стране, хотя пока в очень ограниченном объеме: про- 
цент абонентских линий, обслуживаемых цифровыми 
системами коммутации, у нас еще невелик. Больше 
других находит применение система коммутации ОХ- 
200 (АТС3-200) производства компании Теленокиа 
(Финляндия). Она используется в городских телефон- 
ных сетях и ее архитектура напоминает схему рис. 4. 
Важное отличие системы АГСЭ-200 от системы Е5$-5 
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состоит в том, что эта станция построена на основе 
цифровой системы передачи ИКМ-30. В пределах 
системы сохраняется структура цикла ИКМ-30 с ее 
тридцатью цифровыми телефонными каналами и 
двумя служебными каналами управления и синхрони- 
зации. Поэтому, в этой системе, в соединительных 
линиях применяются 8-разрядные, а не 16-разрядные 
канальные интервалы. Существуют различия и в 
структурах. 

Аналогом модуля коммутации Е55-5 может слу- 
жить АГСЭ-210- оконечная станция, содержащая 
блок абонентского искания с коммутацией канальных 
интервалов. Емкость этой станции может меняться от 
60 до 3500 линий, в зависимости от числа установлен- 
ных блоков, а число цифровых соединительных линий 
— от] до 16. Другая станция АТСЭ-220 является ком- 
бинированной (оконечной и транзитной), содержащей 
коммутационное поле группового искания в виде про- 
странственной матрицы с временным разделением. 
Однако, в отличие от модуля связи Е55-5, она содер- 
жит не только ступень пространственной коммутации 
с временным разделением, но также блоки абонент- 
ского искания и центральное управляющее устройст- 
во. Предусмотрен также удаленный абонентский мо- 
дуль емкостью 60-256 линий, который может быть 
вынесен от АТС9-220 на расстояние до 10 км. 

Среди других цифровых систем коммутации мож- 
но назвать системы АХЕ-10 компании Епс$зоп (Шве- 
ция), 5-12 компании Атсае-Ве! (Бельгия), ЕЗМ/О ком- 
пании Зетепз (Германия), ИТ-3 (Италия), несколько 
систем, созданных в Японии и Южной Корее. Описа- 
ние каждой такой системы, кроме общего очерка ха- 
рактеристик и ее организации, обычно содержит све- 
дения о коммутационном поле, процессоре, про- 
граммном обеспечении, периферийных устройствах, 
устройствах электропитания, средствах автоматиза- 
ции технического обслуживания. Отдельное место в 
описаниях могут занимать рекомендации по проекти- 
рованию сетей связи на базе данной системы, указа- 
ния по эксплуатации и сообщения о технических сред- 
ствах в помощь эксплуатационной работе, в том числе 
об устройствах тарификации. 

Этот перечень и приведенное в данном разделе 
краткое сравнение двух систем показывают, что по- 
пытка рассказать о каждой новой системе неизбежно 
выявит новые особенности, которые невозможно под- 
робно рассмотреть из-за недостатка места. Поэтому 
предпочтительней будет закончить нашу статью крат- 
ким очерком о тенденциях развития коммутационной 
техники и возможном подходе к ее классификации. 


ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 


Интеграция цифровой техники передачи и комму- 
тации положила начало новому грандиозному процес- 
су развития средств связи, который в корне изменил 
традиционные представления об услугах связи. В ходе 
этого процесса роль и соотношение двух важнейших 
функций электросвязи — передачи и коммутации — 
претерпевают большие изменения. Относительная 
стоимость средств передачи неуклонно убывает, тогда 
как стоимость средств коммутации постоянно растет. 
Это привлекает в технику коммутации все новые силы 
и средства, что способствует ее непрерывному совер- 
шенствованию. В настоящее время можно назвать не- 
сколько ключевых направлений, определяющих раз- 
витие средств коммутации и накладывающих на них 
свой отпечаток. Это - цифровые сети интегрального 
обслуживания (ЦСИО) , интеллектуальные сети, бес- 
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проводный доступ к сетям“связи, волоконно-оптичес- 
кие линии связи (ВОЛС) и сети с асинхронным спосо- 
бом передачи АТМ. 

ЦСИО развертываются не просто как сети, интегри- 
рующие существующие услуги связи на основе единой 
системы цифровой передачи и коммутации, а скорее 
как платформы доступа к самым разнообразным услу- 
там связи, которые могут организовываться в сетях. 
Важным элементом техники коммутации, возникшим в 
эпоху интеграции сетей, является система общека- 
нальной сигнализации № 7 (ОКС-7). Дело в том, что 
передача абонентом сигналов набора номера батарей- 
ным или частотным способом осуществляется только 
на участке от абонента до ближайшей телефонной 
станции. Дальнейшая передача этих сигналов в совре- 
менных сетях связи осуществляется по специально 
выделенной сети передачи данных, которая имеет соб- 
ственные узлы коммутации (так называемые пункты 
сигнализации), не выполняющие функций коммутации 
услуг связи, а служащие лишь для формирования и 
коммутации сигналов управления. 

Другой подобной надстройкой, которая тесно 
связана с сетью сигнализации, является интеллекту- 
альная сеть, представляющая собой развитие средств 
программного управления узлов коммутации на всю 
сеть связи. Она содержит базы данных и другие зле- 
менты искусственного интеллекта, предназначенные 
для обработки вызовов, требующих специальных 
услуг (например, бесплатный разговор за счет вызы- 
ваемого абонента и др.). При обращении абонентов за 
подобными услугами в течение короткого времени 
после набора номера интеллектуальная сеть должна 
успеть направить запрос (по той же сети ОКС-7) в со- 
ответствующую базу данных и получить необходимое 
подтверждение. 

Беспроводный доступ к сетям связи — тема, наибо- 
лее близкая читателям журнала “Радио”. Создание 
сотовых сетей цифровой радиосвязи, бесспорно, 
является одним из крупнейших научно-технических 
достижений человечества в 90-х годах нашего столе- 
тия. Однако в этой статье такие сети упоминаются 
только в связи со специфическими задачами их 
сопряжения с коммутационной аппаратурой стацио- 
нарных сетей связи. То же самое относится к ВОЛС, 
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требующим специфических технических средств со- 
пряжения с коммутационной аппаратурой. Однако 
влияние ВОЛС на коммутационную технику этим не 
ограничивается. Те, кому довелось побывать в аппа- 
ратном зале телефонной станции, наверняка обратили 
внимание на толстые жгуты монтажных проводов, 
соединяющих стативы аппаратуры. Новая техника 
коммутации не требует такого монтажа. Вместо сотен 
монтажных проводов в современных узлах коммута- 
ции применяется оптическое волокно, передающее 
многократные сигналы с разделением во времени. 
Наконец, последнее из перечисленных выше на- 
правлений - асинхронный способ передачи. Он опре- 
деляет появление принципиально нового поколения 
техники цифровой коммутации. Аппаратура этого по- 
коления использует другие принципы построения 
коммутационного поля, управления и устройств со- 
пряжения. Но об этом расскажем в следующей статье. 
Сравнивая различные архитектуры систем комму- 
тации, естественно сосредоточиться на трех ее важ- 
нейших составляющих: коммутационном поле, сопря- 
жениях и управлении. Именно технические решения 
по каждой из этих составляющих определяют разно- 
образие систем коммутации, и именно на этих эле- 
ментах нужно строить классификацию. 
Универсальная система, обрабатывающая все 
виды нагрузки, может быть охарактеризована полной 
централизацией коммутационного поля. Полное же 
распределение коммутационного поля означает его 
специализацию для каждого вида нагрузки. При пол- 
ной централизации сопряжений определяется унифи- 
цированный комплект, который служит окончанием 
для любых типов внешних соединений, тогда как пол- 
ное распределение означает для каждого типа соеди- 
нений свое сопряжение. Единое управляющее устрой- 
ство, которое объединяет все необходимые функции, 
характеризует полную централизацию управления. 
Полное же распределение управления означает 
применение различных управляющих устройств для 
каждой функции. 
Естественно, что перечисленные крайние решения 
на практике встречаются сравнительно редко, и в 
большинстве случаев нужно говорить о смешанных 
(гибридных) решениях. Это дает основание для опи- 
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сания систем коммутации с помощью точек в трех- 
мерном пространстве, показанном на рис. 5. Здесь 
началу координат соответствует единая система по 
всем трем составляющим, а по мере удаления от 
начала координат растет разнообразие Таким обра- 
зом, каждая система коммутации, в зависимости от ее 
архитектуры, занимает в пространстве КСУ (коммута- 
ция, сопряжение, управление) вполне определенное 
место. 

Наряду с этим. для полной характеристики систем 
коммутации пространство, изображенное на рис. 5, 
может оказаться недостаточным из-за невозможно- 
сти проведения различий между физическим и функ- 
циональным разнообразием. Поэтому нужно перейти 
от трехмерного пространства к шестимерному, заме- 
нив каждую ось плоскостью, показанной на рис. 6 
Здесь физическое разнообразие описывает распре- 
деление компонентов системы. Например, функции 
какой-нибудь из трех составляющих рис. 5 могут вы- 
полняться одним физическим узлом или могут быть 
повторены (скопированы) в нескольких одинаковых 
узлах. Если число таких узлов растет и расстояния ме- 
жду ними увеличиваются, архитектура становится 60- 
лее децентрализованной. Иначе говоря, по приведен- 
ному определению сеть может быть географически 
распределенной, но рассматриваемая функция может 
оставаться централизованной, хотя и выполняться 
всеми узлами. Как показано на рис. 6, по признаку 
физического разнообразия можно различать системы 
с полной централизацией (ПЦ), более централизован- 
ные (БЦ), более децентрализованные (БД) и полно- 
стью децентрализованные (ПД). 

Функциональное же разнообразие описывает раз- 
деление функций между компонентами системы. В 
функционально единой архитектуре один узел (или 
несколько копий одного и того же узла, если архитек- 
тура физически децентрализована) выполняет все 
функции данной составляющей. В функционально же 
распределенной архитектуре каждая функция реали- 
зуется отдельно. Следовательно, по признаку функ- 
ционального разнообразия можно различать системы 
полностью единые (ПЕ), более единые (БЕ), более 
специализированные (БС) и полностью специализи- 
рованные (ПС). Таким образом, на плоскости, характе- 
ризующей каждую из трех основных составляющих 
системы коммутации, можно наметить 16 областей, 
среди которых четыре центральные составляют 
область гибридных решений. Полная характеристика 
структуры системы коммутации может быть опи- 
сана отдельными графиками рис. 6 для каж- 
дой из трех составляющих. 





А. ЗАЙЦЕВ. 
к Московской обл. 





В последние годы значительный прогресс в техно- 
логиях телекоммуникаций достигнут благодаря пере- 
ходу на цифровые виды связи, которые, в свою 
‘очередь, базируются на стремительном развитии мик- 
ропроцессоров. Один из ярких примеров зтого - появ- 
ление и быстрое внедрение технологии. связи с циф- 
ровыми шумоподобными: сигналами и с методами 
многостанционного доступа с кодовым разделением 
каналов(МДКР, в английской транскрипции СОМА). 
Теория такого метода была предложена в нашей стра- 
не лет 30 тому назад-Л.Е. Варакиным. 

Менее десяти лет тому назад был. снят гриф 
- секретности на некоторые работы Пентагона по спут- 
никовым системам связи с использованием шумопо- 
добных сигналов. За зти годы американская фирма 
@ЦАЕСОММ проделала огромную работу посозданию 
системы СОМА — от заявки до коммерческого исполь- 
зования технологии МДКР. При оеновании фирмы в 
1985 г. в ней работало всего насколько профессиона- 
лов, сегодня же только в Сан-Диего работает коллек- 
тив В 7000 человек. Многие ведущие мировые фазра- 
ботчики и операторы систем связи ‘приобрели лицен- 
зии на использование СОМА на оенове американского 








федера гр. стандарта 15-95 для использования в = 
сетях сб И. 

Замеч Нббс "СВОЕ цифровой связи с шумо- 
подобн ы и сигналами" т защищенноеть канала связи 
от первая ‚лек Мо), забития помехами, (Гат 
по) и оделушиваНИЯ ‚[соуейпез$). Именно эти свой- 


ства и ривлекаюг ВОВННЫХ. Для того чтобы “вокрыть” 
КОД педалачи: ‘при длине посылки в 56 бит, нужно в 
течение Года Использовать для этой цели мощный су- 
перкомвьютер. При длине посылки в 128 бит для это- 
го понадобится болев 100 лет. 

Принцип ‘работы системы СОМА можно пояснить 
на таком простом примёре. Предположим, что вы на- 
ходитесь в большом ресторане, где все непрерывно 
говорят на разных языках. Несмотря на окружающий 
щум, вы понимаете сваего партнера, если он говорит 
с вами на одном языке. 

Так вот, в отличие от других цифровых систем, кс- 
торые делят отведенный диапазон на узкие каналы по 
частотному {ЕОМА) или временному (ТОМА) призна- 
ку, в СОМА передаваемую информацию кодируют и 
код превращают в шумоподобный широкополосный 
сигнал так, что его снова можно выделить, только 
располагая ходом на приемной стороне. При этом од- 
новременно в широкой полосе частот можно переда- 
вать и принимать множество сигналов, которые не ме- 
шают друг другу. 

За последние семь лет технология СОМА была 
продвинута на гражданский рынок, объявлено о пла- 
нах ее внедрения, провёдены испытания, заявлены и 
оформлены протоколы связи и сданы в пробную ком- 
мерческую эксплуатацию системы СОМА более чем в 








50 странах. При появлении технологии ТОМА эго бы- 
ло сделало за 15 лет, а @5М понадобилось 10.18; 
1993 г. стандарт 15-95 для систем СОМА был зоринят 
рекомендован Американским национальным линститу 
том стандартов (АМ$!) и другими официальными р 
ганизациями, в частности Ассоциацией иЗдурии, 60- 
ТОВОЙ СВЯЗИ. 

Основные направления внедрения СомА 
земные фиксированные беспроводные телефонные 










вые системы связи. Наибольшего рыночного. ‘узеха 
сейчас добились разработчики фиксированных" бес- 
проводных сетей. Для сотовых систем предстоит ене 
решить некоторые технические задачи и доказать Эко- 
номическую эффективность СОМА по сравнению с 
сетями @$М и В-АМР®. 

В спутниковом сегменте конкуренция особенно 
сильна, но сложность и длительность реализации 
проектов пока не дают явных преимуществ ни одной 
из сторон. Проект @оба!Заг (см. “Радио”, 1997 г., № 
2), базирующийся на использовании технологии 
СОМА, находится в разработке, и его ввод в реаль- 
ную эксплуатацию ожидается в недалеком будущем. 

ВСША, где сейчас имеется 34 миллиона сотовых и 
мобильных телефонов, более 55% операторов соби- 
раются внедрять СОМА, включая 11 больших провай- 
деров (операторов) сотовых сетей. В международном 
плане Гонконг и Корея уже имеют более 400 000 поль- 

‚‘зователей. Пробные системы СОМА болев чем в 50 


_ странах на пяти континвнтах позволяют оценить эту 


_ Новую технологию: она позволяет увеличить исполь- 
Е _ зовавие частотного ресурса (емкости сетей) в 10-20 
& раз по сравнению с аналоговыми сетями, в завйсимо- 
— сти от уровня мобильности системы. При СОМА нет 
_ необходимости жесткого частотного. планирования. 











— Технология СОМА дает возможность использовать 


В: _ частотный ресурс на вторичной основе. В СОМА часть 
_ спектра в 1,25 МГц используется всеми в равной ме- 
_ ре, уровень мощности регулируется и олтимизирует- 
_ ся, что существенно увеличивает срок службы батарей 








> мобильных телефонов, Ещеодно немаловажное свой- 
_— во СОМА - = “МЯГКОе” 1 ючёние между сотами, 


ли коррекция ошибок, Все 


преимущества обеспечивают 
- жение после того; ‘как первая 
_—_ коммерческая с 8 ма.была установлёна в Гонконге в 
сентябре 1995 г. Когда новейшая технология влолне 
‘обоснованно обгоняет существующие, экономика, не- 
смотря на сопротивление некоторых консерваторов 
(скажем так), все равно скажет свое решающее слово 
в развитии систем и сетей связи, базирующихся на 
передовых научно-технических достижёниях. 
Администрация связи России одобрила техноло- 
гию СОМА в 1995 г. Первая пробвая система связи на 
30 000 номеров создана-в Челябинске. Там же в кон- 
це 1996-г. была проведена спениальная общероссий- 
ская конференция по технологии СОМА. В 1997 г. сеть 
фиксированной беспроводной связи на базе СОМА 
будет введена ив Москве. Первая её очередь будет 
ориентирована’ на подключение жителей “зеленой” 


ит зав 





-^ заны Москвы -- 


сети, сотовые мобильные системы связи И СУтНикО- И 








= там, где ведется малоэтажное строи- 
:тельство й где очень Дррого-строить проводные теле- 
фонные- ‚обти. Реализация проекта ведется на Ком- 
мерческой основе российской фирмой МТУ-информ. 

В сотовых сетях внедрение СОМА столкнулось с 
трудностями технического свойства — при быстром пе- 
ремещении реального пользователя мобильного ®еле- 
фона (скорость автомобиля более 100 км/) происхо- 
дит потеря сигнала из-за появления ошибок 8* сети 
при недостаточном быстродействии процессоров об- 
работки сигнала, Имеются епособы решения этих оро- 





я блем, „один из которых Дальнейшее совершенствова- 
‚ние элементной базы технологии СОМА. 


Одно из серьезных ограничений тёхнологии СОМА 
лежит в ее известной “закрытости”. Все патенты на 
гражданскую технику, все разработки наборов микро- 
схем, алгоритмы и другие ключевые элементы при- 
надлежат фирме ВОАЕСОММ. Хотя фирма ЗАМЗИМ6 
(Корея) освоила выпуск наборов чипов для СОМА, но 
это сделано только по лицензиям фирмы. ВИАЕСОММ. 
Таким образом, все пользователи сетей СОМА стано- 
вятся донорами СУАЕСОММ. В этом случае другим 
крупным производителям аппаратуры цифровых се- 
тей связи придется разрабатывать альтернативный 
подход и свое "Кпом-пом”. Впрочем, для России, где 
имеется большой задел работ по шумоподобным сис- 
темам связи, это не столько проблема "Кпом/”, сколь- 
ко "Лои”, т. е. вопрос внедрения и организации про- 
изводства. К сожалению, секретность по работам с 
шумоподобными сигналами, выполнявшимся еще в 
СССР, да сих пор нв лолностью снята. 

Появление и современное развитие технологии 
СОМА неразрывно связано с именем известного 
ученого доктора Эндрю Витерби, хорошо знакомого 
российским инженерам по многочисленным статьям и 
монографиям. “Код Витерби” и другие термины в тех- 
нике широкополосных систем связи имеют своим 
началом работы Витерби. В настоящее время он явля- 
ется вице-президентом фирмы О@ЦАЕСОММ и воз- 
главляет исследовательский отдел фирмы. Недавно, 
признавая опыт и заслуги Э. Витерби, президент США 
Б. Клинтон назначил его членом Консультативного ко- 
митета по высокопроизводительным вычислвниям и 
коммуникациям, информатике и технологии и новому 
поколению сети Интернет. 18 членов Комитета трудят- 
ся над выработкой стратегии развития информацион- 
ных систем, прогресс которых может определять ли- 
дерство США в ХХ! веке. ›. 

9. Витерби впервые посетил Россию в связи со 
вторым Бизнес-Форумом “Мобильные Системы-97”, 
состоявшимся в начале марта 1997 г. в Москве, о ко- 
тором кратко рассказывалось в предыдущем номере 
журнала в журнале "Связь: средства и способы" (см. 
“Радио”, 1997 г., №5). Здесь он выступил с докладом 
о преимуществах СОМА по сравнению с известными 
сетями наземной беспроводной связи, Зал телло 
встретил четкое и ясное выступнение 3. Вигерби - 
“живую легенду” системы СОМА. 


.-Во время конференции Э Витерби поёетил Стенд 


журнала “Радио”, где ему подарили комплекте журна- 


‘лов с разделом “Связь: средствази способы”. — 












предыдущих номерах мы рассказывали о 
глобальных системах позиционирования — 
системах определения местоположения 

подвижных объектов СР$ (см. “Связь: средства и 
способы” 1996 г., №2, 3). Сегодня мы продолжим 
рассказ о наземных технических средствах, не- 
сколько расширив области их применения, помо- 
жем разобраться в модификациях и функциях при- 
емников СР, а также устройствах, работающих со- 
вместно с ними. 

Вкратце напомним, на чем основан принцип оп- 
ределения координат приемниками 6Р5. 

Основная задача этих устройств — определение и 
отображение в удобном для пользователя виде ин- 
формации о местонахождении объекта с таким уст- 
ройством в любое время суток, при любой погоде, в 
любой точке земного шара. Было бы наивно пола- 
гать, что производители приемников бР$ остано- 
вятся лишь на возможности определения коорди- 
нат. В настоящее время это небольшое устройство 


спутниковые системы 





АНТЕННА 
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(размерами не больше плитки шоколада) наделено 
многими полезными (и не очень) функциями, впол- 
не очевидно вытекающими из возможности опре- 
деления местоположения в пространстве. Наиболее 
полезным, как показывает практика, является воз- 
можность приемника СР вести вас по заранее ука- 
занному курсу. Вам достаточно лишь ввести коор- 
динаты точки прибытия — и на экране вы увидете 
направление, в котором надо двигаться, расстоя- 
ние до объекта следования, отклонение от курса, а 
также время, за которое вы достигните цели при 
определенной скорости движения. Свои координа- 
ты приемник 6Р$ определяет (вычисляет), прини- 
мая сигналы со спутников, находящихся на высо- 
ких околоземных орбитах. Сегодня на орбите рас- 
полагаются 24 спутника, запущенных в недалеком 
прошлом военно-воздушными силами США. Не 
трудно догадаться, для каких целей использова- 
лась поначалу эта система. Достаточно сказать, что 
тысячекилограммовая бомба, запускаемая с само- 
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лета Е-16 и ведомая с помощью системы @Р5, по- 
ражает цель с точностью до нескольких метров. 

Для гражданских применений в сигнал, переда- 
ваемый со спутников, вводится специальная ошиб- 
ка, которая при вычислении координат дает по- 
грешность в несколько десятков метров. 

Если назначение приемников @Р$ стало для вас 
вполне очевидным и вы чувствуете непреодолимое 
желание приобрести в свое личное пользование по- 
добное устройство, то мы просто обязаны поде- 
литься некоторыми соображениями по поводу 0со- 
бенностей структуры приемников @Р5. 

Выделяют три типа приемников, применяемых в 
системах 6Р5. Многоканальные, мультиплексируе- 
мые и с последовательным опросом. В системах, 
перемещающихся со значительной скоростью, 
предпочтительнее использовать многоканальные 
приемники. Поскольку объектов, передвигающихся 
с очень большими скоростями, что может сущест- 
венно повлиять на точность определения коорди- 
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нат, не так много, то, в принципе, все равно, какой 
тип приемников используется. 

Самые простые приемники имеют обычный двух 
- четырехстрочный дисплей с точечным изображе- 
нием символов. на котором отображается буквен- 
но-цифровая информация и простейшие графики и 
схемы. Естественно, графическое изображение 
очень полезно иудобно для восприятия. Так, напри- 
мер, на дисплее можно увидеть направление, в ко- 
тором надо двигаться, пройденный путь, компас и 
многое другое. 

Наиболее удобны в пользовании дисплеи с боль- 
шими экранами, на которых ваши координаты “при- 
вязываются” к электронной карте конкретной мест- 
ности. Таким образом, вы всегда будете иметь сис- 
тему слежения за своим передвижением. Следует 
иметь в виду, что разнообразные модификации 
приемников СР5, имеющих различные характери- 
стики и возможности, имеют и различные дисплеи. 
Помимо размеров, важными являются такие свой- 
ства дисплея, как разборчивость изображения (чет- 
кость}, темнота символов, а также возможность ра- 
боты как при ярком солнце, так и при свете одних 
только звезд, ибо некачественное изображение 
может перечеркнуть все функциональные преиму- 
щества данного приемника по сравнению с другим, 
обладающим меньшими возможностями, но осна- 
щенным более “читаемым” дисплеем. Особенно 
важна простота работы с отображаемой информа- 
цией и информативность каждого из дисплейных 
“окон” с тем, чтобы для получения необходимой 
информации не требовалось переходить от одного 
“окна” к другому (т. е. несколько раз менять изо- 
бражение на дисплее). Самыми интересными в 
этом смысле являются @Р5 дисплеи, позволяющие 
самому выбирать содержимое каждого из “окон”, в 
зависимости от специфики его применения. 

Все устройства определения координат можно 
условно разделить, как и многие другие средства 
связи на два класса; носимые (портативные) и 
возимые (мобильные) приемники СР5. Как прави- 
ло, у возимых вариантов более широкий экран и 
имеется приспособление для крепления к подвиж- 
ному объекту. Что касается антенной системы, то 
здесь также можно выделить два класса устройств: 
приемники с внутренними (встроенными} антенна- 
ми ис внешними антеннами. Внешние антенны, в 
свою очередь, могут быть двух типов: маленькие 
антенны, которые крепятся непосредственно к при- 
емнику СР5, и выносная антенна, более эффектив- 
ная, размещаемая, в основном, с помощью магни- 
та на крыше автомобиля, катера и т. д. Выносные 
антенны применяют в том случае, если приемник 
СР находится под экранирующей поверхностью 


(например, под крышей автомобиля). 

Некоторых может не устроить точность опреде- 
ления координат (несколько десятков метров), как, 
например, при движении судов по очень узким ре- 
кам и каналам и т. д. В этом случае применяются 
дифференциальные приемники СР5 (06Р5). Под 
этим понимается установка специального отдель- 
ного дифференциального приемника, который под- 
ключается кобычному приемнику СР$. Дифферен- 
циальный приемник принимает сигнал с опорного 
пункта, который содержит информацию об ошибке 
определения координат. Эта ошибка учитывается 
при отображении координат на дисплее приемника 
СР$, доводя точность до 2...5 м. Ошибка в опреде- 
лении координат вычисляется следующим обра- 
зом. Координаты опорного пункта заведомо извест- 
ны, там же устанавливается приемник СР$, кото- 
рый определяет "неточные" координаты. По извест- 
ным и вычисленным координатам определяется 
ошибка и через передатчик посылается сигнал в 
эфир всем, кто сможет его принять (см. рисунок). 
По такому принципу, например, построена работа 
береговой охраны США. 

Теперь давайте снова обратимся к возможно- 
стям приемников СР5 и поговорим о хранении ин- 
формации. В зависимости от фирмы изготовителя 
и модификации приемника, они могут запоминать 
от 100 до 2000 точек (пунктов). Дав каждой из них 
свое название (его вы устанавливаете сами), затем 
можно найти пюбую из этих точек по названию. 
Можно также запомнить ваши текущие координа- 
ты, также дав им название. Помимо координат, 
приемник может хранить в памяти несколько десят- 
ков путей, которые вы устанавливаете сами или ко- 
торые приемник @Р5 отслеживает. Затем выбирае- 
те нужный вам путь, и с помощью приемника смо- 
жете успешно добраться до пункта назначения, при 
этом на экране отображается много полезной ин- 
формации: типа отклонения от курса, примерное 
время в пути ит. д. 

Практически все приемники 6Р$ имеют функ- 
цию оповещения о приближении к точке, которая по 
каким-либо причинам является опасной для вас. 
Границы опасной зоны вы, естественно, выбираете 
сами. 

Последнее, о чем просто необходимо упомянуть, 
это возможность обмениваться информацией с 
другими устройствами, например, локаторами, эхо- 
лотами и т. д. Для этого предусмотрен специаль- 
ный протокол передачи данных ММЕА. Это, в част- 
ности, позволяет накладывать информацию об объ- 
ектах, полученную с локатора, на карту конкретной 
местности. Помимо этого, многие приемники СР$ 
имеют разъем В5-232 и последовательный порт 
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под- 
ключения 
принтера. 
Кстати  ска- 
зать, именно 
возможность 
делиться ин- 
формацией с 
другими устройствами 
позволяет организовать 
системы слежения за под- №4 
вижными объектами. (Подробнее об этих системах 
см. "Связь: средства и способы”, 1996 г., № 3). 

Расскажем также несколько подробнее о некото- 
рых интересных, принадлежащих к данному классу, 
устройствах. Пожалуй, уникальным в своем роде 
устройством является приемник @Р5 фирмы МАС- 
ЕЦАМ 65С 100. Особенность его заключается в 
том, что, помимо приемника со всеми полагающи- 
мися ему возможностями. @5С. 100 является еще и 
устройством передачи и приема электронной почты 
(е-та!) через спутниковую систему ОВВСОММ. 
Система ОВВСОММ состоит из 28 спутников, распо- 
ложенных на низких орбитах (примерно 750 км над 
землей), она позволяет передавать и принимать 
сообщения е-гай в любой точке земного шара. Для 
того, чтобы сопрягать спутниковый сегмент (сигна- 
лы со спутников} с наземными сетями общего поль- 
зования, был построен ряд наземных шлюзовых 
станций. 

Таким образом, в довольно маленьком устройст- 
ве (20 х 9х 4,5 см} фирме МАСЕЧЕАМ удалось объ- 
единить сразу две спутниковые технологии, что сде- 
лало его незаменимым спутником в местах, где еще 
долго будут отсутствовать обычные средства связи. 

Еще одно довольно необычное устройство 
совсем недавно было выпущено фирмой САВММ и 
носит название СРЗСОМ190. Оно сочетает в себе, 
по сути, два устройства: двенадцатиканальный при- 
емник СР$ и УКВ приемник авиационного диапазо- 
на, что делает его незаменимым для пилотов мало- 
габаритных частных самолетов. Технологией бР$ 
могут пользоваться также гражданские воздушные 
авиалайнеры. 

Естественно. в коротком рассказе невозможно 
охватить все аспекты такой быстроразвивающейся 
области, однако, надеемся, что статья окажется 
полезной для вас, а мы думаем в последующих 
статьях продолжить рассказ об этих незаменимых 
помощниках путешественников. —— 
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ИИ кабели широко используются в 
различных радиотехнических системах уже 
многие годы и в зависимости от их конкретного 
применения имеют различное конструктивное 
исполнение. В настоящее время насчитывается 
более ста конструкций таких кабелей. Здесь же 
будут рассмотрены только наиболее часто при- 
меняемые. 

Начнем, пожалуй, с некоторых определений, 
которыми характеризуются радиочастотные ко- 
аксиальные кабели. Важным элементом кабеля 
является среда, изолирующая внутренний про- 
Водник от внешнего, причем одним из наи- 
Лучших изоляторов (дизлектриков) является 
воздух. Однако далеко не во всех кабелях кон- 
структивно его удобно использовать. На рис. 1 
показана одна из конструкций коаксиального 
кабеля, а они могут быть весьма замыслова- 
тыми. Снаружи кабели покрывают защитной 
оболочкой. 

Если вы при подборе коаксиального кабеля 
откроете какой-либо каталог или прайс-лист ив 
графе “Размер” увидите, к примеру, число 17 
мм, то, измерив его Внешний размер, получите 
далеко не 17, а все 22-24. Дело в том, что раз- 
меры всех коаксиальных кабелей даются по 
изоляции без учета размеров внешнего провод- 
ника и оболочки. Поэтому, если важен наруж- 
ный размер кабеля (к примеру, для прокладки 
его по заранее смонтированным закладным), то 
пучше заранее учесть эту “маленькую 
тонкость". 

К основным характеристикам коаксиального 
кабеля относится ряд параметров. Рассмотрим 
их волновое сопротивление. Большинство коак- 
сиальных кабелей имеют волновое сопротивле- 
ние 75 или 50 Ом. Когда и почему стали произ- 
водить такие кабели, мы здесь обсуждать не 
будем. Ограничимся только следующей конста- 
тацией. 75-омные кабели при том же наружном 
размере имеют менышее затухание по сравне- 
нию с 50-омными. Они также дешевле благода- 
ря более тонкому внутреннему проводнику. 
Однако за этот выигрыш приходится платить 
одним существенным недостатком. Благодаря 
более толстому внутреннему проводнику по 
50-омному кабелю можно передавать на 30% 
большую мощность, чем по 75-омному того же 
размера. Разница же в затухании на средних 
частотах — всего 5%. 

— Коэффициент затухания. Потери в коакси- 
альном кабеле складываются из двух состав- 
ляющих: диэлектрических (в изоляторе} и 





потерь в проводниках (внутреннем и внешнем). 
Потери в изоляции зависят только от его 
диэлектрических свойств и не зависят от разме- 
ров поперечного сечения кабеля. Потери в про- 
водниках же жестко связаны с их размерами, 
причем в большей мере с размером внутренне- 
го проводника, так как основная часть электро- 
магнитного поля распространяется в кабеле 
вдоль него, сильно убывая по направлению к 
внешнему проводнику. Очевидно, что с уве- 
личением размеров кабеля концентрация поля 
вокруг внутреннего проводника уменышается, 
следовательно, уменьшаются и потери. 

— Коэффициент стоячей волны (КСВ). Этот 
параметр определяется технологией производ- 
ства кабеля, т. е. неоднородностями, нестабиль- 
ностью волнового сопротивления вдоль кабеля. 

Назовем еще одну немаловажную характери- 
стику, которой обычно не уделяют должного 
внимания: температурная зависимость всех 
вышеперечисленных характеристик. 

Какие же все-таки существуют коаксиальные 
кабели? 

Их всех можно разделить на четыре группы: 
гибкие, полугибкие, полужесткие, жесткие. 

К первой группе относятся кабели, обладаю- 
щие хорошими гибкими свойствами - 50 000 
перегибов и более без повреждений. У таких 
кабелей внешним проводником служит оплетка 
из тонких проволок. Так как оплетка все же не 
сплошной проводник, то через промежутки 
между проволоками оплетки происходит “про- 
сачивание” злектромагнитного поля наружу. 
Кроме того, для электрического тока такая оп- 
летка состоит как бы из огромного количества 
контактов, что ведет к увеличению ее сопротив- 
ления. Все это объясняет повышенное значение 
затухания кабелей этой группы. Для увеличения 
экранирующих свойств в некоторых типах таких 
кабелей добавляют вторую оплетку. При этом 
существенно возрастает зффект зкранирова- 
ния, однако затухание почти не изменяется. Б 
целом эта группа радиочастотных кабелей име- 
ет самое высокое затухание, что делает невоз- 
можным их применение для передачи сигналов 
на достаточно большие расстояния (от 5 ми 
более). 

Данные некоторых отечественных коаксиаль- 
ных кабелей первой группы представлены в 
табл. 1. 

Полугибкие кабели. В этих кабелях для повы- 
шения экранирования и уменьшения элек- 
трического сопротивления (а следовательно, 
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затухания) на изоляцию сначала накладывается 
фольга, а поверх нее — оплетка. При такой кон- 
струкции кабеля затухание значительно ниже, 
однако они на порядок проигрывают в гибкости. 
Огромное применение кабели этой группы 
получили в системах кабельного телевидения. В 
радиотехнических системах они широкого при- 
менения не нашли. 

Полужесткие кабели. Эти кабели имеют 
сплошной сварной внешний проводник. В 95% 
конструкций этот проводник имеет спиральный 
или кольцевой гофр (рис. 2). 

Кабели этой группы имеют низкий коэффи- 
циент затухания и обладают высоким экрани- 
рующим эффектом. В зависимости от размеров 
и материала изоляции они могут обеспечивать 
передачу достаточно большой мощности (до 5 
КВт на 100 МГц для РК50-17-51). 

В табл. 2 приведены характеристики кабелей 
этого типа. 

Жесткие кабели. Эта группа кабелей, напоми- 
нающих водопроводные трубы, предназначена в 
основном для передачи высокомощных сигналов. 

Необходимо отметить еще одну очень важ- 
ную особенность всех групп радиочастотных 
кабелей. Так как они в большинстве своем 
используются на открытых пространствах 





(радиомачтах, крышах и т. д.), то они должны 
выдерживать повышенные и пониженные тем- 
пературы, их перепады, быть стойкими к в0з- 
действию влаги и солнечному излучению. 
Отечественные коаксиальные кабели изначаль- 
но разрабатывались для военных целей, и в 
этом одна из причин их весьма высоких свойств 
по этим показателям. 

При построении антенно-фидерного тракта 
(АФТ) обычно придерживаются следующей схе- 
мы. В качестве основной передающей системы 
выбирается полужесткий кабель с хорошими 
характеристиками (типа РК 50-17-51). Непо- 
средственно же к радиоаппаратуре на одном 
конце тракта и антенне на другом конце тракта 
кабели подключаются с помощью коротких 
перемычек (джамперов). Такая схема удобна и 
выгодна экономически: если подключать полу- 
жесткий кабель напрямую к устройствам, то из- 
за большого радиуса изгиба пришлось бы ис- 
пользовать как минимум на 6 м кабеля больше, 
что существенно дороже, чем применить два 
коротких джампера. О неудобстве обслужива- 
ния системы без джамперов вообще лучше про- 
молчать. Однако при работе на достаточно 
высоких частотах (800-900 МГц) даже короткие 
джамперы на гибких кабелях дают о себе знать 


























ТАБЛИНА 1 

МАРКА | НАРУЖН. | НАРУЖН. | МИНИМ. — НОМИНАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | АССА, 
КАБЕЛЯ | ДИАМЕТР, | ДИАМЕТР | РАДИУС ЗАГУХАНИЯ, дЬ/м т 

ММ ИЗОЛ., мм | ИЗГИБА. мм! 200 МГц 450 МГЦ 900 МГЦ 

РК 50-7-11 10,0 7.25 50 0,12 0,23 0,35 133 
РК 75-7-11 9,5 775 50 0,08 0,15 0,21 104 
РК 50-9-11 122 9,0 60 0,08 0,13 0,19 196 
РК 75-9-12 | 122 9,0 60 0,07 0,12 - 0,18 189 
РК 50-11-11 | 145 115 70 0,06 0,1 0,16 277 
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ТАБЛИЦА 2 


НОМИНАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
ЗАТУХАНИЯ, дБ/м 





ММ ИЗОЛ., мм ИЗГИБА., мм 





КГ/КМ 


200Мц  450Ми | 900Мц 







































РК 50-17-51 24,3 17,3 200 0,012 0,035 0,05 439 
РК 75-17-51| 24,3 17,3 200 0,02 0,045 0,052 523 
РК 50-7-58 11,2 7,25 110 0,045 0,09 0,12 189 





РК 50-7-32 11,2 7.25 110 


























0,05 0.095 0,16 


















По вопросам приобретения 
качественных 
радиокабелей, разъемов и 
джамперов обращайтесь 
по тел. 581-21-35 — фирма 
“КАБЕЛЬНЫЕ 
РАДИОСИСТЕМЫ” 


не с лучшей стороны. Поэтому на таких частотах 
целесообразнее в качестве джамперов исполь- 
зовать полужесткий тонкий кабель (РК 50-7-58), 
что приводит к незначительному увеличению 
цены АФТ. 

Еце одним немаловажным звеном АФТ явля- 
ется разьем (соединитель). При подборе этого, 
на первый взгляд нехитрого, устройства необхо- 
димо руководствоваться двумя критериями: 
хорошими электрическими характеристиками и 
удобством припаивания заделки к кабелю. Эти 
два критерия, думается, равноценны, так как 
мало кого обрадуют как плохие злектродина- 
мические характеристики, так и перспектива 
сложной работы с соединителем и кабелем, 
стоя на стремянке. 

В заключение отметим, что разработка и 
выпуск новых видов отечественных коаксиаль- 
ных кабелей хоть и замедлились, но не остано- 
вились. Одни из последних российских новинок 
на рынке кабельной продукции - 75-омного 
кабеля РК 75-17-51 (характеристики см. в 
табл. 2), созданного на базе 50-омного кабеля 
РК 50-17-51, а также его более поздняя моди- 
фикация РК 75-17-52. В этой последней конст- 
рукции разработчикам удалось “обмануть” элек- 
тромагнитный поток сплошной медный 
внутренний проводник заменен алюминиевым, 
покрытым тонким слоем меди. Электромагнит- 
ная волна, распространяясь по кабелю, “не 
заметила” подмены, а кабель получается 
немного дешевле и, главное, легче. 

Другая разработка представляет собой полу- 
жесткий коаксиальный кабель с кольцевым 
гофром (а не со спиральным, как все предыду- 
щие), у которого в качестве изоляции применен 
пористый (вспененный) полиэтилен. Этот 
кабель имеет меньший радиус изгиба, и что 
самое главное, достаточно герметичен и при пе- 
репадах температуры не всасывает в себя влаж- 
ный воздух. Чем же замечательно последнее 
свойство? По истечении небольшого времени 
кабель, всасывающий воздух, может набирать 
такое количество воды, что резко ухудшаются 
его параметры, а в некоторых случаях он просто 
ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ. 

Автор не ставил своей целью рассказать о 
всех возможных “подводных камнях”, с которы- 
ми приходится сталкиваться в практике исполь- 
зования коаксиальных кабелей. Поэтому реко- 
мендуем при подборе кабеля и сопутствующих 
устройств консультироваться со специалистами 
фирм, поставляющих или торгующих продукци- 
ей этой области. 
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Текст конца статьи (с.64) 

Для размещения будущих спутников “Ин- 
| терспутник" заявил 15 точек на геостационар- 
ной орбите через Администрации связи Рес- 
; публики Беларусь и Республики Куба. Некото- 
|: рые из этих позиций (83° 3. д.. 97° 3. д., 59° В. Д. 
И 75° В. Д.) находятся на этапе координации. 
Вопросы, касающиеся использования емко- 
стей существующих и перспективных спутни- 
ков Организации, ежегодно обсуждаются на 
} совещаниях по трафику, в которых принимают 
} участие специалисты организаций электросвя- 
; зи и вещательных компаний из различных 
: регионов мира. Очередное совещание по тра- 
| фику МОКС “Интерспутник” - с 6-го по 11 
: апреля 1997 г. на Кубе. 

Текст сноски (с.64) 

: *) Следует отметить, что на орбитальных позициях, числя 
щихся за Российской Федерацией, спутники “Горизонт” реги- 
стрируются МСЭ под индексом “Стационар” для рабочих по- 
} лос частот в диапазоне С и под индексом Луч” для рабочих 
полос частот в диапазоне Ки 


ПРОСТЫЕ ДОРАБОТКИ 
РАДИОСТАНЦИЙ СИ-БИ 
ДИАПАЗОНА (с.72) 


Текст конца статьи (с.73) 
Устройство потребляет ток около 50 мкА, по- 
этому с конденсатором С1 указанной емкости 
продолжительность непрерывного проигрыва- 
ния мелодии может быть 40...60 с, т. е. вся 
мелодия проигрывается полностью. 

При использовании микросхемы УМСО8, 
напряжение питания которой меньше, стабили- 
трон \У03 надо заменить тремя-четырымя по- 
следовательно включенными диодами, анало- 
гичными \/01. Выбор микросхем достаточно 
широк, поэтому можно подобрать наиболее 
подходящую мелодию. Кварцевый резонатор 
701 - от электронных часов (частота 32768 Гц). 





ДВА МИРА - 
ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ 
БЕСПРОВОДНЫХ 
ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ (с.65) 


Текст конца статьи (с.67) 


В качестве примера можно привести город- 
скую беспроводную КУМАМ, развернутую ком- 
панией "Парад" в Екатеринбурге. Именно ее схе- 
ма и изображена на рис. 4. Здесь для связи с 
клиентами используются точки доступа АКСАМ 
630 с всенаправленными либо секторными ан- 
теннами - в зависимости от расстояния до кли- 
ента. По всему городу установлены три точки 
доступа. Для связи между ними используются 
изделия \/ауе АМ производства [исей 
Тесппоюфез, снабженные направленными ан- 
теннами. Для маршрутизации сообщений в 
опорной сети используются маршрутизаторы 
отечественной разработки Са!ю Се! Вошег; у 
клиентов сети устанавливаются радиомаршру- 
тизаторы Са!$ю Ассез$ ЦпИ с интегрирован- 
ным радиоадаптером АВКАМ 655 (Атопе!). Чис- 
ло пользовательских точек в сети - 13. Харак- 
терные клиенты - банки, коммерческие компа- 
нии, государственные органы. Характерные ре- 
шаемые задачи - межсетевой обмен, доступ к 
|пегпей. 

Подобная беспроводная сеть развернута и в 
Новосибирске (инициатором проекта является 
АО “Гаранг”). Здесь и доступ к сети, и обмен ме- 
жду точками входа осуществляются с помощью 
радисадаптеров М/аме!АМ компании [сет 
Тесппоюе$. Число точек доступа на данный 
момент составляет три, общее число рабочих 
станций, имеющих выход на радисканалы обме- 
на данными, - 500 (подчеркнем, что это не чис- 
ло радиоклиентов, а суммарное число клиент- 
ских рабочих станций в соединенных беспро- 
водными мостами локальных сетях). 
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КАК ПРОВОДИТЬ 
РАДИООБМЕН (с.74) 


Текст конца статьи (с.76) 


В США и некоторых англоязычных странах 
при проведении связей в Си-Би диапазоне ши- 
роко используются кодовые слова и выраже- 
ния, значения которых мало известны непосвя- 
щенным, но хорошо знакомы всем Си-Бистам. 
Наибольшее употребление Си-Би жаргон по- 
лучил среди автомобилистов. Например, Веаг 
(медведь) обозначает полицейского, Веаг Саме 
(медвежья берлога) - полицейскую станцию, 
Сатега (фотоаппарат) - полицейский радар ит. 
д. Существует также несколько цифровых кодо- 
вых словарей: 10 - код, 12 - код, 13-код. В Рос- 
сии подобные коды хождения не имеют. Однако 
российские Си-Бисты широко используют (0со- 
бенно при проведении дальних связей) выраже- 
ния из радиолюбительского О-кода. Выше 
приведены наиболее часто используемые вы- 
ражения. 

Если корреспондент просит вас дать ему “ра- 
порт” или “контроль” для оценки качества прие- 
ма, вы передаете ему РС (В). 

Если ваша станция имеет 5-метр, рапорт о 
силе сигнала может даваться по его показани- 
ям, при его отсутствии - “на слух". 


НЕБЕСНЫЕ СОТЫ (с.68) 


Текст конца статьи (с.69) 


Процесс организации услуги ТЕТЯ 


Для организации услуги ТЕТЗ требуется 
обеспечить взаимодействие пяти организаций, 
как это было сделано в Европе. 

Первым участником является производитель 
аппаратуры. В Европе это Асае! Тезрасе, кото- 
рый разработал и произвел все функциональ- 
ные узлы наземного сегмента системы. Второй 
участник - это оператор связи, который обес- 
печивает определенную территорию радиопо- 
крытием и предоставляет эфирное время ком- 
пании по предоставлению услуг связи. Третий 
участник - компания, предоставляющая услугу 
связи - соответственно покупает эфирное время 
у оператора связи, обеспечивает самолеты 
необходимыми средствами связи (телефоны, 
терминалы передачи данных ит. д.) и взымает с 
пассажиров плату за предоставляемые услуги. 
Четвертым участником выступает фирма, произ- 
водящая оборудование для воздушного транс- 
порта, которое покупает компания, предостав- 
ляющая услуги связи. И, наконец, последнее 
звено в этой цепи - авиакомпания, заключающая 
договор с тем, кто предоставляет услуги связи. 


ь. 
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